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A VADONATÚJ OTS 4.0 


A Turbo NAS megmentőkért érkezik 


Folyamatosan nő a mobileszközök száma és velük párhuzamosan az adatmennyiség is, 
ezért a tárhelyek iránti igény is emelkedik — a GNAP szállítja a megoldást. 
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ára felhőszolgáltatók megoldást 

kínálnak a megnövekedett tárhely- 

igény kielégítésére, a felhasználók- 

nak két fontos tényezőt kell figye: 
lembe venniük, Egyrészt a szolgáltatások ára 
meglehetősen borsos, másrészt a felhőben tárolt 
adatok biztonsága - és tulajdonjoga — finoman 
szólvais vitatott, A Onap Turbo NAS mind az ottho- 
ni, mind a vállalati környezetben megoldást jelent 
erre a problémára. 

AONAP új OTS 4.0 rendszere új dimenziókba 
emeli a Turbo NAS élményt, Az intuitív, többabla- 
kos felhasználói felület lehetővé teszi a NAS egy; 
szerű felügyeletét, az alkalmazások rendsze- 
rezését, a multimédia-tartalmak fogyasztását, 
az — akártöbb platformon keresztül történő — 
szinkronizálást, és az új alkalmazások App Cen- 
terből történő letöltését. 

Egyszerűen használható a felhőalapú távoli 
hozzáférés akár PC, Mac, iOS vagy Android eszkö- 
zökról.A Cloud Key"-nek nevezett egyedi azono- 
sító segítségével minden eddiginél könnyebben 
regisztrálható a NAS távoli hozzáférésre, OR-kód 
használatával egyszerűsíthetjük a folyamatot, 


fotóalbumot, és pár kattintással egy a foulube. 
hoz hasonló videós szolgáltatást is felépíthe- 
tünk, A komolyabb témákban is bőven akad- 
nak vívmányok: több webáruházmotor (például 
OpencCart, osCommerce, Magento, ZenCart) is sze. 
repel az appok között, de ott a SugarCRM és Vtiger 
CRM motor is, Egy komplett felhős webalkalma: 
zás-platform, az eye0S is szerepel a kínálatban. 
Minden adott ahhoz, hogy a NAS a vállatok szá: 
mára egyszerűvé tegye a fájlok megosztását, 
avirtualizációt, az adatmentést, a jogosultságok 
beállítását, a biztonsági IP-kamerák távoli irányi- 
tását és akár az üzleti hatékonyság növelését. 
AOTS 4.O vállalati viszonylatban is megváltoz. 
tathatja a NAS szó megítélését, lévén olyan esz- 
köz, mely sok, eddig csak jóval nagyobb beru- 
házással megoldható feladatot képes ellátni, és. 
változatos környezetben is helytáll, AOTS 4.0. 
magában foglalja háromféle domain-környezet 
támogatását, az Active Directory, Apple Open 
Directory és OpenLDAP rendszerekhez is illeszt 
hető. Képes a domain-közi műveleteket is leke: 
zelni, ami nagyban egyszerűsíti a vállalati IT me. 
nedzselését heterogén környezetekben. Nem 


elő, RAID-bővítóházakkal a rendszer kapacitá. 
sa akár 400 TB-igskálázható, folyamatosan, új: 
ratelepítések nélkül. A Storage Pool bevezetésé. 
vel a merevlemezek, RAID-tömbök rugalmasan 
menedzselhetők, hozzárendelhetők, akár a be- 
Épített meghajtókról, akár külső RAID-házakról 
van szó, ATS 4.0 a biztonságra is ügyel, folya- 
matosan ellenőrzi a háttértárak, RAID-tömbök 
állapotát, Ugyanakkor nagyon rugalmas rend: 
szer, üzem közben léphetünk RAID-szintet vagy 
migrálhatunk köteteket. A ONAP NAS-ok egyűt- 
tal híresek gyorsaságukról is, a OTS 4.0 az SSD. 
Caching (egyfajta 1sttier storage) bevezetésével 
képes egy nagyságrenddel fokozni a gyakorlati 
teljesítményt. A Windows Server 2012 alatt is tá. 
mogatott Thin Provisoning esetében a maximális 
elérhető volume:méret akár 144 TB lehet, és ren- 
delkezik tárhelyvisszanyerés-támogatással is, 

Új grafikus felületet kapott a Disc Management 
is, a SMART Data Migration pedíg azonnal észle: 
(ia HDD-hibákat és másik winchesterre menti az 
adatokat, amiról értesítést is küld. 

Az új ONAP operációs rendszer fel van ké: 
szítve a virtualizált alkalmazásokra, az 
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AONAP alapjaiban változtatta mega felhaszná. 
ói felületet, ami sokkal egyszerűbben kezelhető. 
vévvált, az alkalmazásokat drag-and-drop mód- 
szerrel az asztalra helyezhető ikonokkal érhetik. 
ela felhasználók. 

AOTS 4.0 egy kiforrott ,okos-NAS" platform, 
melyre — akárcsak okostelefonokra, okostévékre 
— számos alkalmazás elérhető, számuk folya- 
matosan bővül, így a NAS-sal megoldható fel- 
adatok köre is egyre tágabb. Találunk köztük 
letöltóközpontot, médiakezelőt, professzionális 
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gond, ha a dolgozók egy része — például az érté- 
kesítés vagy a kreatív részleg 0S X és i05 esz- 
közöket használ, együtt tudnak dolgozni a ha. 


gyományos, PC-s felhasználókkal, A ONAPTS.x79, 


15.70, TS.x69 modellek elnyerték a Windows 
Server 2012 megfelelőségi minősítést is. 
Gyakran azért nem választanak NAS megol- 
dásokat kisvállalatoknál, mert attól tartanak, 
hogy hamar kinövik azokat és akkor váltaniuk. 
kell majd, ami fájdalmas feladat üzletviteli szem- 
pontból. AOTS 4.0 esetében ez nem fordulhat 


ISCSI-adattárak hatékony kezelésére is, így 
hatékonyan alkalmazható VMware — VAAI tá- 
mogatással -, Hyper. és vőphere környezet. 
ben is. Több újítás teszi az eddigieknél sokkal 
hatékonyabbá az iSCSI-kezelést, az adattára: 
kon belüli nagy mennyiségű másolást, törlést. 
A Hardware-Assisted Locking sokkal hatéko- 
nyabbá teheti a több virtuális gép hozzáfé- 
rését az adattárhoz, rugalmasan visszanyer- 
hető a törölt virtuális gépek által használt 
Storage-terület.. 
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A ZÖLD ÖT ÁRNYALATA 


14 Érdekelt-e az informatika a vállalati adatközpont energiahatékonyságának javításában? A magasabb PUE-érték 
biztosan gyengébb hatásfokról árulkodik? Szállítói körképünkből kiderül, hogy az optimális energiafogyasztásra 
törekvő szervezetekre a zöld technológiák puszta bevezetésén túl további teendők várnak. 


BÉRELT. , 
INFRASTRUKTÚRA 


INTERJÚ [ 12 Ahazai cégek többsége még csakis: 

merkedik az adatközpontok nyújtotta lehetőségekkel, 

Márthalmre, az Invitel főigazgatója szerint jelenleg az 
edukáció szakaszában járunk. 


WIGNER 
ADATKÖZPONT 


INTERJÚ I 8 ACERNGWIGNER projekt a kutatási 
informatikai trend élére helyezi hazánkat, Interjú 
Lévai Péterrel, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont 
főigazgatójával. 


FÓKUSZ [18 Az adatközpontok 
ú je /A teljes IT- 
szektorban változásokat hozhat 
az azegyre több oldalról megerő. 
sített igény, mely az adatközpon- 
tok már most hatalmas, de még 
ígyis rohamosan növekvő ener- 
giafelhasználását csökkentené. 


CIO-MAPPA 20 I Nagy sebes- 
ség, nagy adat, nagy pénz / 
Folyamatos beszédtéma, hogy 

a Forma-1 versenysorozatot az al- 
kalmazott információs technológia 
magas szintje jellemzi, de a konk. 
rétumokról a nagyközönséghez 
viszonylag kevés információ jut 


el. Pedigott forog a motorhome- 
okbanazICTiiparág sok menő cége 
—selsősorban nem kávézni járnak 
oda. Bemutatunk pártítkot. 

22 I Stagnál a magyar IT-szolgál- 
tatási szegmens / Az International 
Data Corporation (IDC) adatai szerint 
tavaly kisebb mértékben csökkent 
az IT:szolgáltatások hazai piaca, 
"mint a korábbi években, Fordulatról 
azonban mégnem beszélhetünk. 


ÁLLANDÓ ROVATAINK 

14 Vélemény / Mester Sándor: 
Arendszergazda halála 

16 ReakCIO / Közösségi média kell 
—ha engedi a főnök, ha nem 


— Ebben a lapszámunkban Kovács 
Tamás, a Dell Magyarország 
Enterprise Business Managere 
kommentálja a Computerworid 
szakcikkét. ] 6 Hírmozaik 


HELYESBÍTÉS 
AComputerworld 2013. július 
10-én megjelent, 15-ös számá- 
ban, a 20-21. oldalon található 
Antelligens Biztonság" című cik- 
künkben tévesen közöltük az IBM 
szakértőjének nevét, ami helye. 
sen Rohit Nagarajan. Olvasóink 
elnézését kérjük! 
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A rendszergazda 
HALALA 


Az én különbejáratú értelmező szótáramban a rendszergazda az az 
ember a vállalatnál, aki ért az informatikához. Általában nem ilyen 
általánosan, hanem inkább egy-egy részterületéhez nagyon és 

a többihez kevésbé, mindenesetre biztosan kenterbe veri e pályán 


a CIO-ját - ha még van neki. 


áltozik a rendszergazda szerepe is e vál 
tozó időkben, és legfőképpen változik 
aza jövőis, amivel a rendszergazdának 
számolnia kell, ha életútját tervezgeti. Az 
a tudás, amelyet nagy munkával, napi szenvedések; 
kel megszerzett és szakadatlan önképzéssel karban. 
tart, akár feleslegessé is válhat, 

Aszámítási felhóre alapuló szolgáltatások egyelő: 
re megállíthatatlannak tűnő térnyerése nem csupán 
a vállalati informatika szervezetét vezető CIO-nak 
okoz főfájást, már ami a saját jövőjét illeti a vállalatá. 
nál, hanem azoknak is, akik eddig az informatikai inf. 
rastruktúrát ténylegesen felügyelték, működtették, 

Kezdjük talán a szerverekkel, Szinte bizonyos, 
hogyha a felhőbe való beköltözés bűnös gondola: 
ta megfogalmazódik az üzletet vezető menedzse. 
rekben - elsősorban az IT-vel kapcsolatos költségek 
csökkentését célozva -, szinte bizonyosra vehető, 
hogy a szerverek elsőként kerülnek a felhőbe kipate- 
rolandó erőforrások közé. 

Nemis oly rég még egy valamire való rendszer 
gazda számára maga volt a szakmai csemege egy 
új szerver sikeres beillesztése az IT-infrastruktúrá; 
ba, nemis szólva a hibaelhárításról, ami többnyire az 
eszköz korábban nemismert gyengeségeire irányj. 
totta a szakértő figyelmét — és egyben újabb tapasz. 
talatokkal pallérozta elméjét. 

Lassan a feledés homályába vesznek azok a tör. 


ténetek, amelyek arról szólnak, hogy miként sikerült 
néhány óra alatt a céget megmenteni úgy, hogy az 
éppen lehalt szerverbe egy másik gépből átoperált 
részegységet ültettek be, a szükséges driverek meg: 
találásával és felinstallálásával, 

Szót ejthetnénk a különféle alkalmazásokról is, 
például a saját levelezőrendszerekről, amelyek nélkül 
egészen a közelmúltig elképzelhetetlennek tűnt egy 
valamire való IT-rendszer. A felhőbe kiköltöztetett al- 
kalmazások esetében a helyileg szükséges szakérte- 


lem mindössze ahhoz szükséges, hogy a felhaszná: 
lók gépein megtörténjenek a megfelelő beállítások. 

Újabb szögeket látszik verni a rendszergazda jel- 
képes koporsójába az az ugyancsak visszafordítha. 
tatlannak tűnő trend, amely szerint a munkavállaló 
olyan általa vásárolt eszközt hozhat be a céghez és 
ráadásul használhat a vállalati informatikai folyama: 
tokban, amilyet csak szimpatikusnak tart. 

Az pedig már egyenes a rémálom kategóriájába so. 
rolandó egy becsületes rendszergazda elméjében, 
hogy vannak informatikai erőforrásokat igénylő üzle. 
ti feladatok, amelyeket egyes elvetemült munkatár. 
sak — mondjuk a marketingról vagy a HR-ről — úgy ol; 
danak megvalahol kívül, a homályos felhőben, hogy 
annak részleteiről az informatika szervezetének 
semmilyen információja sincs - és nemis lesz. 

Holvannak azok a szép idők, amikor az informati- 
kusok írták elő, hogy mely funkcióhoz, beosztáshoz 
milyen központilag vásárolt személyi számítógép 
rendelhető? Hová lett az aranykor, amikor az infor: 
matikus elemzéseket készített, különféle gyártók gé. 
Peit vetette össze, vagy akár tesztelte is, hogy végül 
kiválassza azt, amelyiknek a dobozát beengedni mél; 
tóztatik a cég ajtaján? Visszatérnek-e azok az idők, 
amikor egy-egy üzleti alkalmazás kiválasztásában 
és bevezetésében az informatika szervezete, bele. 
értve az infrastruktúrát betéve ismerő rendszergaz- 
dát s, játszotta az irányító és a — többnyire — megha. 
tározó szerepet? 

Azok az idők nagy valószínűséggel sohasem jön. 
nek vissza. A rendszergazdákon a sor, nekik kell vál: 
tozni, váltani — ha túl akarják élni magukat. 

Átigazolhatnak például a — mondjuk így — sötét ol 
dalra, vagyis a felhőbe. Vezethet útjuk a fejlesztés vi; 
lágába: programozókra beláthatatlan időkig szükség 
lesz. És maradhatnak akár a cégüknélis, de akkor új 
területeken is érdemeket kell szerezniük, mint ami- 
lyen például az IT-biztonság"V 


ALPHASONIC 


Gondot okoznak az egyre 
inkább szűkülő erőforrások? 


Legyen kiszámítható és biztonságos az IT-rendszere, 
képezze nálunk naprakészre rendszergazdáját! 


Alphasonic Kft. célja, 

hogy a hazai vállalatok 
mind versenyelőnyhöz 
jussanak az informati. 


kai rendszerükön keresztül, A mai gyorsan 
fejlődő világban elengedhetetlen, hogy az in- 
formatikai trendekkel lépést tartsunk. Min. 


denvállalat életében biztos előfordult már, 
hogy pont akkor hibásodott meg az informa- 
tikai rendszere, amikor egy fontos, határidős 
munkát kellett volna elvégezni. Ez csak akkor 
kellemetlenebb, amikor rendszergazdánk 
nem tudja megoldani a problémát, mert a hiba. 
elhárítása egy komplex szaktudást igényelne. 
Cégünk pont ilyen helyzetek megelőzése ér- 
dekében tart folyamatos képzéseket rend: 
szergazdáknak, hogy a munka mindig gördülé. 
kenyen menjen. Képzési kínálatunkban ezen 
kívül számos költségkímélő megoldással is- 
merkedhet meg rendszergazdája, annak érde- 
kében, hogy tudását kiszélesítse és saját vál- 
lalatának informatikai költségeit csökkentse. 
Mindezt nagyvállalati minőségben biztosítva. 


Miben segíthet Önnek az Alphasonic Kft.? 

" Rendszergazdáikat felkészítjük az összes 
esetleges probléma elhárítására, ami előfor. 
dulhat az informatikai részlegen. 

" Folyamatos képzéseket biztosítunk, ame- 
lyek segítségével költséghatékony és inno- 
vatívtechnikákat sajátíthatnak el. 


OMIR rendszer 
könnyebb spórolni, hi 
kent, ráadásul az energiafos 

ékonyklienset (NCompt 
jdő rendszerhez jóval na 
lyen te 


. 
.i 


" Az informatika területén kívül biztonság- 
technikai oktatásokon, képzésekenis részt 
vehetnek annak érdekében, hogy szaktudá- 
sukat kiszélesítsék. 

" Képzéseinken kívül segítséget nyújtunk 
a kommunikációban, árajánlatadásban és 
az értékesítésbeniis a hatékonyabb munka- 
végzés érdekében. 


által ajánlott 
en a meghit 
vasztása i 
got), mert a többi hasonló t 
) szerverre lett volna szük 
nékek választékában er 


(1 " Munkatársaink készséggel nyújtanak segítsé. 


nykliens-megoldással sokkal 


jdások mértéke a minimálisra csök 


ilasztot 
chnológiá: 

illetve 
volt a legjobb az ár-érték aránya." 


get, bármilyen technikai probléma merül is fel, 


"s Áruházunkban kedvezményes áron vásárol. 


hatnak azok a rendszergazdák, akik képzé- 
seinken részt vesznek, 


" Szakmai rendezvényeken, találkozókon való 


részvételt biztosítunk, ahol a rendszergaz. 
dák megoszthatják egymással észrevételei. 
ket és tapasztalataikat, Hi 


Szeretne többet megtudni a megoldásról? 
Hívja a 06 1.88 33 133-as számot! 


b. alpbhasonic 


A rendszergazdák áruháza 
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A Forrester Research 


tt, 
i média megoldásai) alapvetővé 


innovatív együttműködés körülm 


yei 


dáulak. 


vállalatok jellemzően aktívan figyelik a legújabb IT-trendeket, 
hogy azok alkalmazásával megtarthassák versenyképessé: 
güket a piacon, vagy akár versenyelőnyt is szerezzenek. Ezek 
közül a legkülönbözőbb közösségimédia felületek vállalati cé. 
lú alkalmazása a legfrissebb és a leginkább elterjedőben lévő mozgalom. 
A használatukat korlátozó szabályok azonban vállalattípusonként különböz: 
hetnek: van, ahol csak és kizárólag az ezen oldalakat kezelő kollégák férhet. 
nek hozzá a munkahelyi hálózaton a közösségimédia-tartalmakhoz, és van, 
ahola megfelelő biztonsági intézkedések megtételét és megoldások beépí; 
tését követően bármelyik kolléga használhatja a socialmedia felületeket 
Ezen biztonsági intézkedések a nagyvállalatok szigorú IT-biztonsági rend: 


szereiben már nagyrészt megvalósultak, így a munkahelyi hálózat általában 
máreleve védett a közösségi média felületein érkező támadások elől. A kis. 
és középvállalatok számára azonban már többnyire valamilyen szintű beru. 
házást igényel, ha céges hálózatukat biztonságban szeretnék tudni, akkor 
is, ha kollégáik aktívan dolgoznak a cég közösségimédia-oldalain, 

Léteznek már olyan megoldások, amelyek működtetéséhez nincs szük. 
ségnagy emberi erőforrásra vagy a cégek anyagi lehetőségeit meghala: 
dó pénzügyi befektetésre, tehát akkv:k részére ideálisak. A legnagyobb 
igénybevételre tervezett, új generációs tűzfalas védelmi platformokkal azo: 
nos architektúrájú termékek kiválóan biztosítják a kkv.k számára szük. 
séges egyszerű használatot és nagyfokú hatékonyságot. A Dell kínálatá. 
ban ezen tulajdonságokat ötvözik a Dell SonicWALL termékcsaládjának 
SuperMassive megoldásai, amelyek a hálózat összes kapcsolódási pont. 
ján minimális reakcióidővel még azelőtt észlelik és blokkolják a veszélye: 
ket, mielőtt azok a rendszerbe egyáltalán beléphetnének, Az alkalmazás 
egyintegrált tűzfal és egy behatolás-megelőzési rendszer teljesítményét 
egyesíti, így a veszélyre vonatkozó adatok a két rendszer között megosz. 


NSAP / Business Superbrands.  — közel90 országban azonos 
elismerést kapott az SAP, 
melyet a Superbrands szal 
értői bizottsága ítélt meg 

a szoftvergyártó cég hazai 
leányának. A Superbrands 
a világ legjelentősebb már- 
kaértékelési rendszere, mely —— lati szintű védelmet kínál 


ismérvek alapján díjazza 
a vezető márkákat. 


NZYXEL / A ZyXEL piacra 


dobta új biztonsági esz- 


közét, mellyel nagyválla- 


6 / 2013. július 24. 


omment 


tásra kerülnek (nem úgy, mint a kétmezős tűzfalat és IPS-t ötvöző megol 
dás esetében) 

Akis-és középvállalatok számára problémát jelenthetnek még a víruso- 
kon és kémprogramokon kívül a nemkívánatos tartalmak és a beáramló le: 
vélszemét, amelyek egy része indirekt módon szintén a vállalatok közös: 
ségimédia-oldalaihoz köthető. Rendkívül hatékony megoldást nyújt ezekre 
a problémákra a Dell SonicWALL TZ termékcsalád, amely behatolás-megelő. 
zési, átjárón működő vírusvédelmi, kémprogram-elhárító, tartalomszúró és 
levélszemétszúrő szolgáltatásokat biztosít. Ezen kívül gondoskodik az üzleti 
szempontból kritikus fontosságú alkalmazások számára megfelelő sávszé. 
lesség elérhetőségéről és a felesleges alkalmazások letiltásáról. Így a mun. 
ka egyszerre válik rendkívül biztonságossá, és az optimális sávszélesség el- 
érésével, valamint a redundáns alkalmazások kiiktatásával hatékonnyá is, 

Abiztonsági megoldások mellett a munkáltatók felelős magatartásával 
is megelőzhető, hogy a közösségi oldalakon keresztül támadás érje egy 
cég IT-hálózatát. A legjobb, ha a közösségi média használatára vonatkozó 
szabályokat a vállalat határozott irányelvek mentén határozza meg Érde. 
mes az irányelveket úgy szerkeszteni, hogy azok jövőbe mutatóak legye. 
nek, azaz lehetőség szerint nelegyen szükség újabb és újabb irányelvek 
beiktatására, amikor egy új közösségimédia-felület megjelenik, vagy meg- 
oldandó probléma jelentkezik. Fontos, hogy az irányelvek minden közössé. 
gimédia-felületre alkalmazhatóak legyenek, legyen szó akár egy biogról, 

a Facebookról vagy a Twitterról. 


kisvállalkozásoknak napjaink selet bejelentette, hogy ter- 
kifinomult hálózati fenyege- mékkinálatában elérhetővé 
téseitől. A cégek a termék vált a SUSE Linux Enterprise 
segítségével képesek lesz- 11 Service Pack 3. A legfris- 


nek a biztonsági protokollok sebb kiadás további nyílt 
hatékonyabb alkalmazására. 
Az ZYWALL USG100-Plussal 
a legfeljebb 30 felhaszná- 


forráskódú szolgáltatások: 
kal és fejlesztésekkel bővíti 
a SUSE Linux Enterprise 11. 
lós szervezeteket célozza rendszert, amely a műkö- 
a gyártó. dés szempontjából kritikus 
------ fontosságú számítógépes 
"SUSE / A Netla Novell alkalmazások futtatásához 
USE Magyarországi Képvi- — készült 


Az adatközpont 
.a mi asztalunk 


StruxureWare 
for Data Centers 


EcoBreezekét szabadhűtési 
üzemmóddal 


Innovatív adatközponti fizikai infrastruktúránk és a teljes 
rálátást biztosító felügyelet csökkenti a működési költségeket. 


A racktől a soron és ahelyiségen át az épületig tartó architektúra 5 Eco8reezekét szabadhűtési üzemmóddal 
csökkenti a költségek. A :kálózhat e megoldásunk képes az év során 
A hatékonyság és a rendszer rendelkezésre állásának együttes fejlesztése nagyobb környezeti foltátolak kiogya érdekében automatikusar 
rálátást igényel napjaink adatközpontjáral Az innovatív, iparági szinten piacvezető fizikai X nm "mód iro 
infrastruktúra komponenseket tartalmazó Schneider Electric" adatközpontok egyedi vtatású hűtés k 

módon bővítik ki a hagyományos IT területek és létesítmények lehetőségeit, növelve az 5 Adatközponti energiaellátási modul 

átjárhatóságot és az adatközpontok valódi agiítását, valamint a költségeket csökkentő jollátás moduláris, skálázható megközelítő 
energetikai és üzemeltetési hatékonyságot biztosítva. integrált architektúránk emellett . ksóg estén 500 KW ekben 
Csökkenti a bekerülési költségeket is, gyors és egyszerű tervezést és telepítést, valamint pactását, a működési költségeket akár 3596-kal, 


magas rendelkezésre állást tesz lehetővé. ás gek al csökkent 


5. StruxureWare for Data Centers 


dszer azokat a legmeg 
iletve giobális beszálítói és szok 
APC Infow" hűtőegységektől kezdve a ki 

7 hűt 


felelőbb összetevőket tartalmazza, melyeket egyetlen forrásból, 


 láncunkon keresztül rendelkezésre állnak. A jól 


ert ibadhűtési üzemmóddal rendelkező, 


mnovatív EGoBr nodulokon át a páratlan StruxureWare" for Data Centers 


5 Referenciatervek 


adatközponti menedzs; hneider Electric termékei szó szennt minden 


ment szottverg a § 


ik. 


adatkozponti kategónában 


Mi kínáljuk az energetikadag leghatékonyabb összetevőket: mindegyiket egyedieg, : H és a rendszerk 
rendszerben való működésre terveztük. Hosszú távon a Schneider Electric rack-sor- 

helyiség-épület megközelítése akár 1396-kal csökkenti az adatközpont életciklusának 
teles költséget kkal mérsékli az adatközponti fizikai infrastruktúra költségeit ú 


5 Adatközponti életciklus szolgáltatások 


Business-wise, Future-driven? 


Selyasádar 


industries SAS 


Fieserved. Schneider Eectác, APC. infom, Ecséresze, Stuxurdlare, and Business: 


LAHUB 


uj 


/ MAGYARORSZÁG NAGYHATALOM 


COMPUTERWORLD 


Egy profi adatközpont 
a tudomány szolgálatában 


A CERNEAWIGNER projekt hosszú távú kutatástámogatási együttműködést alapoz meg 

a CERN és Magyarország között, s ezzel a következő évtized fejlesztéseit meghatározó, 
új európai kutatási informatikai trend élére helyezi hazánkat. Lévai Pétert, az MTA Wigner 
Fizikai Kutatóközpont főigazgatóját kérdeztük a részletekről. 


SÓS ÉVA 


FERSECUT R 


Magyar Tudományos Akadémia Wigner 
Fizikai Kutatóközpontja (MTA WIGNER 
FK) sikeresen pályázott az Európai Nuk. 
leáris Kutatási Szervezet (CERN) nem. 
zetközi tenderén. A mintegy 30 pályázó közül ki. 
választott CERNGWIGNER projekt eredményeként 
2013-tól a világszínvonalú WIGNER Adatközpont 
ad otthont a CERN kihelyezett Tier-O infrastruk- 
túrájának, és így kulcsszerepet tölt be a Nagy 
Hadronütköztető (LHC) adatainak feldolgozásában, 
egyúttal a Higgs-bozon kutatásában. 


COMPUTERWORLD: Mit jelent hazánk s: hogy 
megnyertük a pályázatot és itt valósulhatott meg ez 
aprojekt? 

LÉVAI PÉTER: Egy óriási lehetőséget kaptunk arra, 
hogy hazánk felkerüljön a tudományos infokommu. 
nikációs térképre, méghozzá nemis akármilyen szín- 
nel. Mindazonáltal már régi tervünk valósult meg az 
elmúlt hónapokban. Nem csak a Wigner Fizikai Ku. 
tatóközpontban, hanem már az elődeinknél — a Ré- 
szecske és Magfizikai Kutatóintézetben (RMKI), il 
letve a Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézetben 
(SZFKI) — is felmerült az igény az alkalmazott infor 
matika folyamatos fejlesztésére. Sok projektünk 


ugyanis nagyon intenzív információtechnológiai tá 
mogatást igényel, azaz erős és nagyszámú számító: 
gépeket, folyamatos működést. 

Például a Nagy Hadronütköztető projektjei kö. 
zülkét kísérlet — az ALICE (A Large lon Collider 
Experiment) és a CMS (Compact Muon Solenoid) 

—- adatainak egy részét már évek óta intézetünk: 

ben dolgozzuk fel. Noha eleinte ez csak egy kis. 
klaszter volt, mára 500 magból és 350 terabájtnyi 
harddiskból áll— ez az úgynevezett Tier-2 feldolgozá. 
si szint. A Brookhavenben (USA) található relatívisz- 
tikus nehézion-ütköztetőben 13 éve folyó kísérletek 
adatainak egy részét szintén a budapesti klaszteren 
dolgozzák fel a kollégáim, de ilyen a gravitációs hullá: 
mok után vadászó olasz Virgo detektor is, amelynek 
méréseit részben szintén itt Csillebércen, az RMKI. 
banértékeljük ki. És nem utolsósorban további tu- 
dományterületeken — mint a plazmafizika, ürfizika, 
elméleti fizika, szilárdtestfizika, statisztikus fizika — 
szintén nagy az igény a számítási kapacitásra. Mind: 
ezt az úgynevezett sufnituninggal egyszerűen nem 
tudtuk volna megbízható, európai színvonalon, ver. 
senyképesen üzemeltetni. 

Mivel intézetünkben mindig a legmodernebb alkal- 
mazott technika-technológia felé kacsintgattunk, 


ENERGIAHATÉKONY ÉS BIZTONSÁGOS 


ADATKÖZPONTI INFRASTRUKTÚRA MEGOLDÁSOK 


szükségét éreztük egy nagy megbízhatóságú, pro- 
fesszionális, a kutatások támogatására létrehozott 
adatközpontnak. Egyilyen infrastruktúrának szá: 
mos előnye van, többek között az, hogy a nemzet- 
közi egyezményekben, kooperációkban végre té. 
nyezőként tudunk részt venni, Mivel azonban a sok 
— fiuktuáló — kicsi projektünk esetében a fenntartha- 
tóság kérdőjeles volt, a legjobbkor érkezett a CERN 
masszív pályázati kiírása (27 megawatt adatköz- 
pontiteljesítmény). Felmerült, ha egy kicsit na- 
gyobbra építjük az adatközpontot és hozzáteszünk 
még 1 megawattot, azaz jó 25 százalékot, azáltal lét 
rejön egy olyan egység, amely több évre biztosítja 

a fenntarthatóságot és a minőséget, ACERN szünet 
nélkül monitoroz és folyamatos magas szintű köve. 
telményeket támaszt, így a CERNGWIGNER mellett 
futó többi kutatási projekt ís ugyanezt a kiváló minő- 
séget kapja. Mindez azt jelenti, hogy a Magyarország- 
rólindított vagy magyar részvétellel futó nemzet. 
közi projektek információtechnológiai szempontból 
hosszú évekig világszínvonalúak maradnak. Ez óriá. 
si versenyelőny, 

Mióta a WIGNER megnyerte a CERN pályázatát, 
már több kutatóintézettel, egyetemmel, projektgaz. 
dávalis tárgyaltunk, 2013. június 13-a óta (ekkor 
avattuk fel az adatközpontot) pedig mégjobban el; 
terjedt a hírünk tudományos körökben, egyre job. 
ban érdeklődnek utánunk kutatókollégáink — mind: 
ez pedig az objektum fenntarthatóságát jelzi előre, 
Hiszen az adatközpontot nemcsak felépíteni kellett, 
de fennis kell tartanunk: a rengeteg megawatt, vala. 
mint a 24/7/365 üzemet ellátó szakembergárda (ősz. 
szesenkb. 30 fő) eleve jelentős költségekkel jár. Ezt 
csak úgy tudjuk biztosítani, ha további tudományos: 
kutatási projektek révén behozzuk a fedezetet. Így, 
ebben a modellben ez megvalósíthatóvá vált. 


CW: Tudományos-szakmai szinten mit jelent ez az 
adatközpont? 

LP: Gyakorlatilag a világszínvonalat. Két évvel ez: 
előtt — tudomást szerezve a CERN pályázati terveiről 
— elmentünk felmérni a genfi helyzetet. Noha ott is 
található egy 3,5 megawattos adatközpont, a Wigner 
Adatközpont jóval modernebb, mint ami az elmúlt 15 
évben a CERN-ben kialakult. Ez azt jelenti, hogy a leg- 
újabb technikát-technológiát nálunk fogják alkalmaz 
ni: gyakorlatilag az újonnan megvett IT-eszközök már 
eleve Budapestre érkeznek, Három-négy év múlva 
pedig, mikor a svájci eszközök már csereérettek lesz- 
nek, a budapesti szakmai tapasztalatok is segíteni 
fogják a szakembereket abban, hogy a Genfben lévő 
adatközpontot hogyan és milyen irányba modernizál; 
ják, fejlesszék. 


Nem beszélve arról, hogy a Kárpát:medencében is 
nagyon erős az érdeklődés; szlovák kollégákkal már 
tárgyaltunk egy visegrádi felhő létrehozásának le. 
hetőségéről, ami azt jelenti, hogy a négy visegrá. 

di ország tudományos közössége itt, ebben az adat- 
központban, ennek az infrastruktúráját használná 
tudományos-kutatási céllal, Tehát azt a magas szín. 
tű tudást, ami itt nálunk, a napi rutinműködés mellett 
létrejön, a környező országokban lévő kollégák is na: 
gyon szívesen elsajátítanák. 

Erre azért is szükség van, mert nemez az első 
és az utolsó adatközpont a világon, Ma a Földön az, 
amit az emberiségkultúrkincse címén számon tar. 
tunk, 3800 petabájtnyi információ, Ennek az infor. 
mációhalmaznak becslések szerint a fele van a sze. 
mélyi számítógépeken, és a fele már a különböző 
adatközpontokban (Google, a Picasa, a Twitter vagy 
a Facebook) található. Az előrejelzések pedig azt mu. 
tatják, hogy 2020-ra ez az adatmennyiség meg fog 
tízszereződni: 40.000 petabájtnyi adat fog ? éven 
belül felhalmozódni. Az egyre népszerűbb mobilesz- 
közöknek nincs jelentős saját tárolókapacitásuk, 

a rengetegképet és videóanyagot azonnal a felhőbe 
töltik fel a felhasználók. Becslésem szerint a 40.000 
petabájtból 2.000 lesz személyi eszközökön, és ak. 
korhol lesz a maradék 38.000 petabájtnyi adat? Hát 
adatközpontokban! 

Mindez azt jelenti, hogy az adatközpont-technoló- 
gia robbanásszerű fejlődés előtt áll, a Wigner Adat: 
központtal pedig a magyar tudomány nagy előnyre 
tett szert, Noha tudományos adatközpontként nem 
konkurálunk a profitorientált cégekkel, de amit a kol; 
légák nálunk megtanulnak, az az üzleti szféra számá: 
rais hasznos lehet, Hozzájárulunk ahhoz, hogy egy 
olyan területen legyen a magyar IT erős, ami tényleg 
egy modern, versenyképes, nagy hozzáadott érték. 
kel bíró területnek számít. Én a kollégáimmal együtt. 
ezt missziónak is tekintem... 


CW:Kikkel dolgoztak? 

LP: Közbeszerzési eljárás keretében választottuk 
ki a fővállalkozót. A berendezéseknek, a gépésze. 
tirészeknek jelentős része magyar beszállítás. Pél- 
dául a dízelgenerátoraink szíve Angliában készült, 
de működőképessé tétele és az egész rendszer ki- 
építése magyar mérnöki munka, Törekedtünk arra, 
hogy a rendelkezésre álló anyagi forrás jelentős ré. 
sze magyar cégek tevékenységét is támogassa. Tu: 
lajdonképpen az általunk építészeti-gépészeti mun. 
kával létrehozott profi istállóba a CERN szállítja 

a versenylovakat (40 milliárd forintnyi számítógé- 
pet, adattároló egységeket stb.), amiket mi felké: 
szítünk és világszínvonalon tartunk, Az adatköz- 


ENERGIAHATÉKONY ÉS BIZTONSÁGOS 
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LÉVAI PÉTER 


főigazgató 
MTA Wigner Fizikai 
Kutatóközpont 


Törekedtünk 
arra, hogy 

a rendelke- 
zésre álló 
anyagi forrás 
jelentős 
része 
magyar 
cégek 
tevékeny- 
ségét is 
támogassa. 
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Hasznos ÍT-terület: 1200 m? 

Hűtőköri acélcsövezés: több mint 3.2 km 

Rézkábelek: több mint 40 km 

Optikai szál: több mint 100 km 

Elhelyezhető számítógépek: akár 18 000 db 
Szerkezetmegerősítés: 200 m? beton 

"Tetöszerkezet: 210 tonna 

Beépített hűtési kapacitás: 5600 kW 

Óránként 2100 m? víz kerül mozgatásra a hűtéshez 

Beépített villamos kapacitás: 8 MVA 2816 db karbantartásmen- 
tes, zárt akkumulátor, 10 év várható élettartammal 

"Több mint 100 rackszekrény egy gépteremben 

CERN WAN kapcsolat: 2x100 Gb/s sávszélesség 

Belső gerinchálózat: NX100 Gb/s sávszélesség 

. Optikai kapcsolat: a BIX (Budapest Internet Exchange) aggregált 
. forgalmával összemérhető adatmennyiség továbbítására képes 
egrál t Felü ti Rendszer több mint 30 000 adatpont folya- 


állás: minimum 99.9874 


pont próbaüzeme jó ideje tart, az egyezségünknek 
megfelelően már januárban elkezdtük a tesztüze- 
met, többek között azt is kipróbálva, hogyan mű- 
ködik a 100 Gigabites kapcsolat folyamatos üzem. 
ben. Az adatelemzések egy részét már nálunk végzi 
a CERN. 


CW: Miokozta a legnagyobb gondot? 
LP: A legnagyobb kihívás egyértelműen a határidő 
volt. 2012. március 16-án jelentették be hivatalosan, 
hogy az MTAWIGNER FK nyert, Május 21-én megkez. 
-dődtek a munkálatok. Előtte két hónap kellett ahhoz, 
hogy a különböző engedélyeket megszerezzünk, az. 
az 13 hónap alatt létrehoztuk azt, ami a szakma sze- 
rint 18-20 hónap szokott lenni. 

Muszáj volt tartani a határidőt, mert a nyár végére 
már hozhatják a kamionok a számítógépeket, amiket 
nekünk üzembe kell tudnunk állítani. A fővállalkozó 
keményen dolgozott, több tucatnyi alvállalkozójával 
atéliidőszakban is helyt álltak. Azt hiszem, szeret- 
tek minket az istenek, mert ez a télmost nem volt na- 
gyonzord. 


CW: Csak március vége felé... 

LP: Mire kemény lett a tél, a külső munkálatokkal 
mársikerült végezni, így csak a belsőkre kellett kon- 
centrálni. Természetesen a minőségbiztosításrais 


PERSECLTŐR 


SYSTEMS 


folyamatosan oda kellett figyelnünk, hogy megfe- 
lelő anyag kerülhessen a megfelelő helyre. Üzempró- 
bák és próbaüzemek sora zajlott, kipróbáltuk a rend: 
szereket — ezek szükségesek ahhoz, hogy mikor már 
élesben működik egy adatközpont, lehetőleg semmi. 
lyen probléma ne lépjen föl. Minden bizonnyal az élet 
fog majd olyan akadályt elénk görgetni, amikor be kell 
indítanunk a dízelgenerátorainkat, amikor a kétirá- 
nyú betápból mindkettőt elveszí 
lékrakell hagyatkoznunk. 
Anagybiztonságú adatközpontunk továbbá két 
irányból, teljesen független vonalon van összeköt. 
ve aCERN-nel, az egyik a GÉANT (Európai kutatási és 
oktatási hálózat), amelyen egyébként az általános 
adatátviteli sebesség 40 Gigabit/sec, de Genf és Bu. 
dapest között 100 Gigabit megy át másodpercen. 
ként, Jelenleg Európában ez a legnagyobb sebességű 
tudományos célú kapcsolat, Frankfurton és Prágán 
keresztül ér el hozzánk. A másik 100 Gigabítes kap- 
csolat egy teljesen független vonal, aminek kiépíté- 
sét aT-Systems Switzerland AG pályázaton nyerte, 
ez az Alpokon keresztül érkezik hozzánk. 


CW: Említette, hogy közel 30-an dolgoznak majd az 
adatközpontban. Volt ennyi szakemberük? 

LP: Nagyon jó IT-szakembereink vannak, akik már 
évek óta itt dolgoznak, azért is mertük bevállal 

ni ezt az egész projektet. Az első időszakban még 
nincs szükség ekkora létszámra, a szolgáltatási 
szintekkel és igényekkel együtt bővül majd az ál: 
Tomány. Noha sokszor kapjuk azt a kritikát, hogy 

ez csak rabszolgamunka — pedig korántsem erről 
van szó! ACERN azért is választott minket, mert fo. 
Iyamatos felügyelettel folyamatosan fejlesztjük 

a technológiát, nem csak egy szerverteremben ren. 
delkezésre álló sok négyzetméternyi területról van 
szó. Ahogy Rolf-Dieter Heuer, a CERN főigazgatója az 
avató ünnepségen elmondta: a CERN az elmúlt 60 
évben először lépett ki a kerítésen túlra, s most már 
két helyen doboga szíve. 


CW: Mikor térül meg a beruházás? 

LP: Kutatásnak nevezzük azt, ami pénzből tudást 
hozlétre, és innovációnak azt, ami a tudásból pénzt 
teremt. Ebben a láncban a középső láncszem a mi- 
énk. A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból 
származó bruttó 8.5 milliárdból egy olyan tudásköz- 
Pont jött létre, ami a következő időszakban értéket 
fogteremteni: szakembereket képzünk, tudást ho- 
zunk létre Magyarországon, itt tartjuk, rendelkezésre 
bocsátjuk, és ez a tudás utána már megtermeli a ma. 
ga hasznát. A beruházás így sokszorosan meg fogté- 
rülni a következő 10-15 évben. 


ENERGIAHATÉKONY ÉS BIZTONSÁGOS 
ADATKÖZPONTI INFRASTRUKTÚRA MEGOLDÁSOK 


T-SYSTEMS MAGYARORSZÁG 


Hatalmas adatközponttól 
a mobil szerverteremig 


A régió legnagyobb, idén energiahatékonysági díjjal kitünte- 
tett adatközpontja, valamint korszerű, a legújabb kihívások- 
hoz alkalmazkodni képes fix és mobil szervertermek - ezt 
kínálja ügyfeleinek a T-Systems Magyarország a Schneider 
Electric megoldásaira támaszkodva. 


T-Systems Magyarország, ha: 

zánk egyik legnagyobb infokom. 

munikációs vállalata számára 

azegyik legfontosabb külde- 
téssé vált az energiahatékonyság növelése, 
és ezáltal a zöld jövő biztosítása: mind saját 
működésén keresztül, mind az ügyfeleinek 
nyújtott szolgáltatások révén. Ennek jegyé. 
bena T-Systems Magyarország egy olyan sa: 
ját fejlesztésű, univerzális energiafelügyele- 
tirendszert és komplex szolgáltatást kínál, 
amelynek célja az energiafelhasználás fo. 
Iyamatos felügyeletének biztosítása, a meg- 
takarítási lehetőségek feltárása és ezen ke- 
resztül az energiahatékonyság növelése, 
valamint a költségek több lépcsőben történő 
csökkentése. 

Avállalat elsők között saját létesítményé: 
ben, aT-Systems Adatközpontban, a magyar. 
országi infokommunikációs szektor egyik 
legnagyobb energiafogyasztójánál valósítot. 
ta megenergiahatékonysági programját. AT. 
Systems Adatközpont a régió legnagyobb és 
egyik legkorszerűbb adatközponti létesítmé- 
nye, amelyben az ügyfeleinek informatikai 
rendszerei és alkalmazásai számára optimá. 
lis fizikai infrastruktúrát, gyakorlatilag korlát- 
lan adatátviteli sávszélességet és hálózati 
feltételeket biztosít a vállalat, Az Adatközpont 
alegszigorúbb szabványokat is kielégítő biz: 
tonsági rendszerekkel, maximális tűzvéde. 
lemmel, garantáltan folyamatos áramellá- 
tássalés a környezeti feltételek kifinomult 
szabályozásával gondoskodik az üzleti szem. 
Pontból kritikus berendezések és alkalmazá. 
Sok védelméről, megbízható működéséről. 

Mindezen fejlesztések elismeréseképpen 
aT-Systems Magyarország 2013 márciusá- 
bankapta meg az Energjahatékony Vállalat 
elismerést a magyarországi Virtuális Erőmű 
Program keretében a saját Adatközpontjára. 
Adíj megítélésében döntő szerepet játszott 
az energiahatékonyságot biztosító Optímál 


Energiamenedzsment-szolgáltatás — amely 
a Schneider Electric megoldásaira adap- 
tált monitoringrendszerre épül , és a léte- 
sítményben megvalósított technológiai kor- 
szerűsítések, különösen a hűtési rendszer 
megújítása. A díjjal azt honorálták, hogy az 
Adatközpont az eddigi lépeseknek köszönhe. 
tően körülbelül egymillió kWh, azaz 500 ház: 
tartás energiafogyasztásával egyenértékű 
energiát takarít meg évente. Az Adatközpont 
energetikai fejlesztése 2010 óta egységes, 
auditált keretrendszerben történik. 

AT-Systems Magyarországügyfelei szá- 
márais ezt — a cégegyik legnagyobb te- 
lephelyén — már bizonyított Optimál Ener- 
giamenedzsmentrendszert és szakértői 
energiakontroli-szolgáltatást nyújtja. Ezek 
segítségével ügyfelei környezettudatosan, 
költség: és energiahatékony módon működ. 
tethetik vállalataikat, intézményeiket. 

Avállalat az adatközponti szolgáltatá. 
sokon kívül épített fix és mobil szerver 
termeket is kínál. Egy szerverterem építé: 
sét (legyen az bármekkora) mindig nagyon 
komplex feladatként kell kezelni. Aki szer- 
vertermet épít, jellemzően az alábbi döntési 
szempontok optimális pontját keresi a terve. 
zési fázisban: beruházási költségek, üze: 
meltetési költségek, üzembiztonság, jövőál- 
lóság. A feladat összetettsége abból fakad, 
hogy minden egyes vállalat esetében máshol 
van ez a bizonyos optimális pont. Ráadásul 
szinte borítékolható, hogy minden cég eseté- 
ben más az optimális megoldás ma, három év 
múlva ésöt év múlva — különösen egy olyan 
gyorsan változó, fejlődő ágazatban, mint az 
infokommunikáció. Ezek után kérdés, való: 
ban jó döntés-e, ha egy cég külön klímákat és 
UPS-t szerez be anélkül, hogy a szerverter- 
met mint komplett egészet tekintené. 

Az APCby Schneider a szervertermi infra- 
struktúra-megoldásokat gyártó cégek között 
talán aleginnovatívabb. APC Elite Business 


Partnernek lenni annyit jelent, hogy az ügyfe- 
lekkel közösen gondoljuk és beszéljük át a fen- 
tikérdéseket, és ezek alapján építünk kitúnő, 
ajövó kihívásaira is választ adó géptermeket, 
Az ilyenegyüttműködések eredményeként 
született szervertermek állandó jellemzője 
aza rugalmasság, amelynek révén egy öt év. 
vel ezelőtti infrastruktúra folyamatosan fej- 
leszthető és optimális szinten tartható ma 

és három év múlvais. Az infrastruktúra nem- 
csak a fenti szempontok szerint követheti az 
igényeket, hanem a folyamatosan változó IT- 
eszközökhözis képes alkalmazkodni, Jó pél. 


am 


daerre avirtualizáció és a szerverek beépített 
energiamenedzsment-megoldásai miatt fellé- 
pó dinamikus terhelésváltozás. Ez — különö- 
sen nagy teljesítménysűrűség esetén — nem, 
vagy csak igen rossz hatékonysággal kezelhe. 
tóa hagyományos hűtési megközelítéssel. 

Összességében tehát elmondható, hogy 
időtálló, az újabb és újabb kihívásokhoz fo- 
lyamatosan és dinamikusan alkalmazko- 
dó szervertermek alakíthatók ki az APC by 
Schneider több évtizedes, globális tapasz- 
talatokon alapuló gyártására, valamint 
aT-Systems Magyarország lokális szak- 
értelmére és elkötelezett magyar szakem- 
bergárdájára támaszkodva. Hi 
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INTERJÚ 


Bérelt infrastruktúra — 
határokon belül 


A hazai cégek többsége még csak ismerkedik az adatközpontok 
nyújtotta lehetőségekkel. Mártha Imre, az Invitel közelmúltban 
kinevezett főigazgatója szerint jelenleg az edukáció szakaszában járunk. 


COMPUTERWORLD: Eddigi szakmai pályája az ei 
giaiparhoz kötötte. Messziről jött emberként hogyan 
értékeli a magyar ICT-piacot és ott az Invitel helyét, 
szerepét? 
MÁRTHA IMRE: Noha az energia- és az ICT-piac között 
kétségtelenül vannak különbözőségek, az utóbbi idő- 
ben egyre több hasonlóságot is felfedezhetünk a két 
szektor között. A vállalati ügyfelek nagy része példá- 
ulmár hasonlóan kezeli az energia-, a távközlési, va- 
lamint az informatikai beszerzéseit. Míg korábban 
a megszokás, a meglévő szolgáltatóhoz való hűség 
dominált, ma előtérbe kerül a szolgáltatók közötti vá- 
lasztás lehetősége. Rendkívül erős a költségnyomás 
az üzleti ügyfelek körében, mindenki költségesök- 
kentó megoldásokat keres. Mindezt jól tükrözi az 
ICT-cégek kínálata, az árrések csökkenése, valamint 
a szolgáltatók között kialakult erós árverseny. Továb- 
bi hasonlóság, hogy maga a telekommunikációs ága- 
zat és az energetikais erőteljesen és részletesen 
szabályozott infrastrukturális iparágat képvisel, 
Markáns különbség van azonban a két szektor 
beszerzési, beruházási gyakorlata között. Míg az 
energiafogyasztást egy adott gyártási folyamat 
ban viszonylag bonyolult csökkenteni, addig az ICT- 
beruházásokat átmeneti időre lényegesen egysze- 
rűbb visszafogni. A gazdasági válságkírobbanása 
óta azonban már közel 5 évtelt el, a késlekedő ICT- 
beszerzések tehát már nem sokáig halogathatóak. 
Acsere, a fejlesztés, a korszerűsítés előbb-utóbb 
égető szükségletté válik. A hardver- és szoftveresz- 
közökbe azonban nem kell feltétlenül beruházni. Az 
informatika bérelhető is, a vállalati erőforrások kihe- 
lyezhetők adatközpontokba, a szükséges megoldá- 
sok pedig csomagokban, havi díjért megvásárolha- 
tók. Ezek az előfizethető informatikai megoldások 
forráshiány esetén is lehetőséget adnak a fejlődésre, 
továbblépésre. 


CW: Használd a szolgáltató infrastruktúráját, és ter- 
meljtöbb profitot! — szólt az Invítel legutóbbi üzleti 
tték magukévá ezt 


MI: Mielőtt a kérdésre válaszolnék, egy olyan aktua- 
litásra hívnám fel a figyelmet, ami megítélésem sze- 


rint az invitel, illetve a hasonló infrastruktúra. és 
felhószolgáltatók malmára hajtja a vizet, Edward 
Snowden, az amerikai Nemzetbiztonsági Ügynökség, 
az NSA volt munkatársa szerint az NSA az Európai 
Unió telefon- és internetforgalmát is figyelte. Hitelt 
advaennek az egyébként meg nem erősített állítás- 
nak, egyes médiumok már arról fantáziálnak, hogy 
a Google, a Yahoo vagy a Facebook egyesült államok- 
beli szerverein tárolt adatok sem maradnak rejtve 
a kutató, ámilletéktelen szemek előtt. Ebből követ 
kezően úgy gondolom, hogy most jön el az ideje az 
olyan hazai cégeknek, mint az Invitel. Másképpen fo- 
galmazva: a jövőben megnő az adattárolás lokációjá- 
nak a jelentősége. Az Invitel négy adatközpontja Ma- 
gyarországon található, a magyar törvények alapján 
működik, az ügyfelek akár személyesen is megte. 
kinthetik, hogy fizikailag hová helyezik ki eszközei. 
ket, adataikat. 

Visszatérve az eredeti kérdésre, azt látjuk, hogy 
a magyar cégek is aktívan keresik a költségcsök- 
kentő megoldásokat. A vállalatok szeretnék elkerül- 
ni a beruházásokat, és helyettük havidíjas, bérelt 
infrastruktúrát, illetve szolgáltatásokat vásárolná- 
nak. Mindazonáltal ez a konstrukció itthon még min- 
dig gyerekcipőben jár. Egyfajta sevangelizációra" van 
szükség, aminek hatására a mainál sokkal több cég- 
vezető dönt majd a részleges vagy teljes erőforrás- 
kihelyezés mellett. 


CW: Van olyan cégméret vagy szektor, ahol az átla- 
gosnál jelentősen nagyobb, vagy épp ellenkezőleg, 
kisebb a fogékonyság az adatközponti szolgáltatá- 
sokiránt? 

MI: Személyes tapasztalatom, hogy a döntés alap- 
vetően a felsővezetés beállítottságától függ. Talál- 
koztam olyan esettel, ahol a CIO egyszerűen kizárt. 
nak tartja, hogy cége adatközponti szolgáltatásokat 
vegyen igénybe, bár ez nem tipikus példa, hiszen 

a nagyvállalatoknak igen sokat hozhat a konyhá- 
raaz új szemlélet érvényesítése. Ugyanakkor van- 
nak olyan kis- és középvállalatok, amelyek nyitottak 
a lehetőségre, elsősorban a szerverek kihelyezésé. 
re, bérlésére, virtualizációjára. Természetesen lehet- 
nek olyan alkalmazások, amelyeket akár saját meg- 


JJ 


Összességé- 
ben azt 
mondanám, 
hogy 

a megtakarítás 
mértéke 
jellemzően 
kétszámjegyű. 


fontolásból, akár a törvényi előírások miatt nem 
akarnak vagy nem tudnak a cégek kiszervezni, Jel- 
lemzően az üzletkritikus rendszerek vagy adattár- 
házak tartoznak ebbe a körbe. Rengeteg azonban 
alehetőség, mindenki szabadon eldöntheti, mit ad 
átaszolgáltatónak és mit tart saj 
Jelenleg Magyarországon a ki 
latok mintegy 3 százaléka vesz igénybe felhőszol- 
gáltatásokat. Ez az érték az elkövetkező egy-más- 
félévben megkétszereződhet. A nagyvállalatoknál 
ennél nagyobb, mintegy 8 százalékos a felhő elter- 
jedtsége. Ez az arányis növekvőben van. Afejlett 
országokban jóval nagyobb a felhő népszerűsége, 
a cégeknek több mint a fele használ már ilyen megol- 
dásokat, mert megéri és mert rugalmasabbá, bizton- 
ságosabbá teszi az T-t. De ezen a ponton szükség 
van egyfajta felvilágosító munkára, aminek hatására 
a mainál sokkal több cégvezető dönthet a részleges 
vagy teljes eróforrás-kihelyezés mellett. Lényegé- 
benarról van szó, hogy megmutassuk az ügyfelek. 
nek, kinek, miért és hogyan éri meg valamilyen adat- 
központi szolgáltatást választani. Ebben nekünk, 
ICT-szolgáltatóknak igen nagy felelősségünk van. 


CW: Nyilván sok tényezőtől függ, hogy mekkora 
megtakarítás érhető el az adatközponti szolgálta- 
tások igénybevételével. Mégis tudna átlagos érté- 
ket mondani? 

MI: Pontos százalékot nem mernék mondani, 

a megtakarítás összege ugyanis nagymértékben 
függ a helyi jellemzőktől. Fontos kérdés például az 
is, hogy a meglév iroda, illetve a szerverek milyen 
feszültségszinten vételezik az áramot, Egy átlagos. 
irodaház, amely normál kisfeszültségen csatlako- 
zik a villamosenergia-rendszerhez, a legmagasabb 
áramtarifát fizeti, Egy adatközpont jellemzően kö- 
zépfeszültségen vételez, illetve olyan, az adatköz- 
pont kiegyensúlyozott fogyasztásához igazodó 
villamosenergia-szerződéssel rendelkezik, amely- 
nek lényegesen kedvezőbbek az árai. Az sem mind- 
egy, hogy a szerverszoba hol található. Egy kisvá- 
rosban például lényegesen olcsóbb az irodabérlet, 
mint Budapest belvárosában. Összességében azt 
mondanám, hogy a megtakarítás mértéke jellem- 
zően kétszámjegyű. 


CW: Mekkora jelenleg az Invitel adatközpontjainak 
akihasználtsága? 

MI: Az Ilka utcai létesítményünk 90-95 százalékos 
kihasználtságú, a Kozma utcai DataCenter pedigje. 
lenleg 70-75 százalékon áll. Ez utóbbiban még kor- 
látozottan van szabad hely, de már gondolkozunk 
abővítésen. Amásik két, főleg távközlési igénye- 
ket kiszolgáló adatközpontunk pedig gyakorlati- 
tag megtelt. 


CW: Milyen egyéb területeken tervez az invitel 
fejlesztéseket? 


COMPUTERWORLD € 


MI: Kiemelt terület az optikai gerinchálózat, mi- 
vel a sávszélességíránti igény — különösen a nem- 
zetközi tranzitforgalomban — meredeken nő. Szá- 
mos további fejlesztést is tervezünk, ám azok már 
a pontosan felmért piaci igények szerint történnek, 
Elmúlt az a világ, amikor egy hazai ICT-szolgáltató 
kifejlesztett egy speciális egyedi, bonyolult megol- 
dást, majd piacra vitte és megpróbálta eladni. Ma- 
gyarországon legalábbis afelé haladunk, hogy a pi- 
aciigények határozzák mega fejlesztések irányát. 


CW: Elképzelhető, hogy az Invitel megjelenik 

a regionális piacon? 

MI: Több olyan, határon túli vállalati ügyfelünk is 
van, amelyik ICT-szolgáltatásainkat igénybe ve- 
szi. Ezt alapvetően az adatközpont, illetve a föld- 
rajzi helytől független eróforrás-kihelyezés teszi 
lehetővé, Ezen a téren látunk lehetőséget további 
nemzetközi térnyerésre — építve speciálisan kép- 
zett szakemberállományunk képességeire és pi- 
acismeretére, A fizikai terjeszkedés most nincs na- 
Pirenden. 


CW: Várható, hogy az Invitelnél előbb-utóbb az IT- 
szolgáltatások veszik át a vezető szerepet? 

MI: A telekommunikáció terén a világ két irányban 
halad. Ezen a piaconis kialakulóban vannak a fapa- 
dos szolgáltatások, Azok a cégek, amelyek ezt az 
utat választják, az árversenyre összpontosítanak, 
Alacsony árért alapszolgáltatásokat nyújtanak, 
és minden aprócska pluszért extra díjat számol- 
nak fel, A másik út a prémium kategória, ahol elen. 
gedhetetlenül megjelenik az informatika is. Ezen 
azútonteljes körű ICT-szolgáltatásokat kell nyújta- 
ni, méghozzá magas színvonalon. Az Invitel képes 
arra, hogy — egyes versenytársaihoz hasonlóan — 
ez utóbbiban is megméresse magát. Megjegyzem, 
828 üzletágunk már ma is gyakorlatilag minden 
ügyfelünknek ICT-szolgáltatásokat ajánl. 


CW: Nem hátrányos az Invitel számára, hogy te- 
lekommunikációs portfóliójából hiányzik a mobil- 
szolgáltatás? 

MI: A mobilpiac némileg másképpen működik, mint 
avezetékes, Ha egy cég a mobilszolgáltatást össze- 
csomagolja az összes többi vezetékes kommuniká- 
ciós ésinformatikai szolgáltatással, akkor az ügyfél 
nem mindig tudja nyomon követni, hogy pontosan 
mit, mennyiért kap. Ebből következően az a tapasz- 
talatunk, hogy a mobilláb hiánya nem hátrány, Állás- 
Pontunkat az is alátámasztja, hogy a világban egyre 
több vállalat a mobilszolgáltatásokat az összes töb. 
biICT-szolgáltatástól külön szerzi be, Nem érzek hát- 
rányt tehát amiatt, hogy mi alapvetően a vezetékes 
szolgáltatásban vagyunk erősek, Természetesen 
mindhárom mobilszolgáltatóval szoros és sokré- 
tűszakmai együttműködést folytatunk az ügyfelek 
mégteljesebb kiszolgálása érdekében." 
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ENERGIAHATÉKONY ADATKÖZPONTOK 


A zöld öt árnyalata 


Érdekelt-e az informatika a vállalati adatközpont energiahatékony- 
ságának javításában? A magasabb PUE-érték biztosan gyengébb 


hatásfokról árulkodik? Szállít. 


i körképünkből kiderül, hogy az opti- 


mális energiafogyasztásra törekvő szervezetekre a zöld technoló- 
giák puszta bevezetésén túl további teendők várnak. 


Climate Group és a Global e.Sustainabilíty 
Mitiative 2008-ban közzétett tanulmá- 
nyában (SMART 2020: Enabling the Low 
Carbon Economy in the Information Age) 

rámutat, hogy az IT-iparág a többi szektorra gyakorolt 

hatásán keresztül a jövő évtized végére 15 százalékkal 
csökkentheti az üvegházhatást kiváltó gázok kibocsá- 
tását világszinten, A Greenpeace ezt követően indította 

Cool/T kampányát, melynek részeként évente rangsorolja 

a legnagyobb IT-cégeket aszerint, hogy mennyivel járultak. 

hozzá e cél eléréséhez a zöld technológiák fejlesztésével, 

saját energjahatékonyságuk javításával és lobbizással, 
Külön is felhívja a figyelmet a környezetvédő szer- 
vezet a felhószolgáltatások térhódításával rohamos. 
ütemben épülő adatközpontokra, amelyek többsége 
ma még szénerőművekben termelt energiát használ. 

Ezek a létesítmények már jelenlegis nagyobb mérték. 

ben növelik az üvegházhatást, mint például a légi köz- 

lekedés, és energiafogyasztásuk tavaly mintegy 62 

százalékkal nőtt világszinten. Kétségtelen, hogy a t0- 

"vábbi, várhatóan gyorsuló növekedés fenntarthatósá: 

ga érdekében új, az adatközpontok energjahatékonysá. 

gát fokozó és a környezetet kíméló technológiákra lesz 

Szükség — amelyekről öt szállítót kérdeztünk. 


Okos elosztóhálózat 

Az ABB nyílt platformra épülő, Decathion adatközpont 
infrastruktúramenedzsment (OCIM) rendszere — mely- 
nek új verziója a múlt év végén jelent meg — folyamato- 
san figyeli a szerverek terhelését és hőmérsékletét, se- 
gíti a terhelés optimális elosztását annak érdekében, 
hogy a lehető legkevesebb hűtéssel biztosítható legyen 
"a működésükhöz szükséges hőmérséklet. 

— Megoldásunk különlegessége, hogy az energia: 
fogyasztás dinamikus optimalizálása mellett a smart 
grid, az intelligens energetikai gerinchálózat koncepció. 
játis támogatja — mondta Farkas Tibor, az ABB Magyar- 
ország adatközpontokért felelős menedzsere, — Ebbe 
beletartozik a megújuló energiaforrások, a nap- és szél- 
energia használata, valamint a helyben termelt energja 
visszaadása a hálózatba. A Decathlont gyakran DCEM- 
nek nevezzük, mert a jellemzően több adatközponttal 
rendelkező nagyvállalatok számára lehetővé teszi a lé- 
tesítmények vállalati színtű menedzselését, ami to- 
vábbi költségoptimalizálást eredményez. A legnagyobb 
cégek az északi és a déli féltekén is építenek adatköz- 
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pontokat, és a terhelést oda csoportosítják át, ahol ép. 
pen tél van, így ki tudják használni a környezeti adott- 
ságokat a szabadlevegős hűtés által. Ugyanez kisebb. 
régión belülis működik, a terhelés országok között is. 
mozgatható az aktuális energiaárak függvényében. 

Az ABB emellett bevált egyenáramú (OC) betáplá- 
lástis kínál az adatközpontokhoz, amely az AC/DC- 
átalakítás és az azt kísérő energjaveszteség külktatá- 
sával növeli az energjahatékonyságot, amit a cég egyik. 
legnagyobb referenciája, a svájci Green adatközpont. 
jais tanúsít, Az ABB harmadik generációs egyenáramú 
betáplálási megoldásai várhatóan 2014 első negyedé- 
ben jelennek meg, 

A szünetmentes áramforrások hatásfoka is sokat ja- 
"ult a kezdetek óta, mára eléri a 90.95 százalékot. lyen 
UPS-ek mellett az APC by Schneider Electric innovatív hú- 
tési megoldásokat is kínál adatközpontok kialakításához. 

— Affizikai infrastruktúra legnagyobb fogyasztója a hú. 
tés, így ezen lehet a legtöbbet megtakarítani — fogalma- 
zott Szarka Attila, az APC by Schneider Electric adatköz. 
pont-megoldásokért felelős üzletfejlesztési vezetője. 

AzAPC által kifejlesztett, soralapú InRow hűtéstől az 
EcoAisle rackfolyosó-lezáró megoldáson keresztül az 
Uniflair beltéri hűtökig és vízhűtőkig számos eszközzel, 
szabadhűtési megoldásokkal segítjük a hatékony hűté- 
sirendszerek kialakítását. Az ideálisnak tekinthető 1.es 
PUE (Power Usage Effectíveness) értéket azonban a kü- 
lönleges, háromféle hűtési elvet is alkalmazó, moduláris. 
EcoBreeze hűtőinkkel lehet a legjobban megközelíteni 


Berendezésünk úgy alkalmazza a szabadlevegós hűtést, 


hogya kültéri levegőt nem keveri a szerverszoba levegő- 
jével, míg a melegebb napokon adiabatikus hűtéssel mi- 
nimális szinten tartja a kompresszor üzemelését. 

Az APC by Schneider Electric DCIM-szoftvert is kínál, 
A StruxureWare for Data Centers a kapacitások optima- 
lizálása révén nemcsak a működési, hanem a beruhá- 
zási költségek csökkentését is segíti, leveszi az admi- 
nisztráció terhét az üzemeltetők válláról, és a tervezett 
változtatások hatáselemzésével támogatja a döntésho- 
zatalt A megoldás alapján az IDC MarketScape jelenté- 
sében immár második alkalommal sorolta a Schneider 
Electricet a DCIM-megoldások vezető szállítói közé. 


Új szelek fújnak 
Informatikai eszközök gyártójaként a Dell másfelől 
közelít a hűtéssel járó energiafogyasztás csökkentésé- 


hez: FreshAir technológiát alkalmazó 
szerverei nem igényelnek speciális 
hűtést. Tekintve, hogy a hűtés energia- 
fogyasztása a szerver energjafelvéte- 
lének 1,6-szorosára rűghat, ez jelentős. 
megtakarítást hoz. 

— FreshAir minősítésű rendszereink 
"a megszokottnál jóval magasabb, 37 
fokos hőmérsékleten működnek tel- 
jes üzemidőben, de évi 3,5 napos idő- 
tartamban (az üzemidő 1 százaléká- 
ban) a 45 fokot is tolerálják — mondta 
Sipos Zoltán, a Dell Magyarország rend- 
szermérnöke, - Térségünkben nem jel- 
lemző, hogy a külső hőmérséklet hu. 
zamosabb időn keresztül elérné vagy 
meghaladná ezt a szintet. Több száz 
szervert befogadó adatközpontot azon- 
ban építettünk már az egyik észak- 
amerikai sivatagban is, amelyben sza- 
badlevegős hűtés mellett 45 fokon 
1.04-es PUE értéket értünk el, A léte- 
sítmény kialakítására nézve nincse- 
nek speciális követelmények, a kültéri, 
szűrt levegőt kell bejuttatni a szerver- 
terembe, majd onnan kivezetni. Ehhez 
nemkell feltétlenül ventílátorokat hasz- 
nálni, a hideg és a meleg levegő eltérő 
tömege közötti különbség biztosíthatja 
atermészetes áramlást, 

A Dell szerverei mellett a tárolókba, 
hálózati eszközökbe és áramelosztók- 
bais beépíti a FreshAir technológiát, 
amelyet a cég weboldalán látható videó 
szerint a Facebook, a Google és a Mic. 
rosoft is használ adatközpontjaiban. 

A megoldás a legnagyobb, 150 wattot 
meghaladó fogyasztású processzorok. 
ra épülő szerverek esetében bizonyos 
megkötések mellett alkalmazható, 
egyébként pár hónapon belül, felár nél- 
külelérhetővé válik a teljes termékvo- 
nalon. A Dell az eszközökre továbbra is. 
342 éves garanciát vállal, amely 2 évvel 
meghosszabbítható. 

—A rohamosan növekvő teljesít 
mény- és tárkapacitás igényre a szál- 
lítók egyre újabb megoldásokkal vá- 
laszolnak, így a kiélezett verseny és 
"a gazdasági válság hatására az esz- 
közök bekerülési ára csökken, egy- 
rekisebb hányadát teszi ki egy adat 
központ birtoklási összköltségének 
— mutatott rá Dienes-Oehm Tivodat, 

a Dell Magyarországügyvezetője. — 
Ezért fontos, hogy a vállalat egy-egy it 
formatikai eszköz és a teljes adatköz- 
Pont üzemeltetési költségeit is mérje. 


JJ 


A rohamo- 
san növekvő 
teljesítmény- 
és tárkapaci- 
tás-igényre 
a szállítók 
egyre újabb 
megoldá- 
sokkal 
válaszolnak. 


Egyötéves költségelemzésben a na- 
gyobb hatékonysággal működő eszkö- 
zök 20-30 százalékos különbséget is. 
eredményezhetnek. Az utóbbi egy-két 
évben tapasztaljuk, hogy Magyarorszá- 
gonis egyre több az olyan tenderkiírás, 
amelyben a pályáztató már az informa- 
tikai eszközök energiahatékonyságát, 
olcsóbb üzemeltethetőségét s fontos 
követelményként határozza meg Tízből 
ötesetben márezzel találkozunk, 


Ösztönzés és 
együttműködés 

AHP konténerbe épített adatközpont- 
ja, az EcoPOD (HP POD 240a) szintén 
a környezeti levegővel hűti a szervere- 
ket. Energiahasznosítás tekintetében 
ez az egyik leghatékonyabb adatköz- 
pontinírastruktúra, amellyel a gyártó 
Szerint akár 1,15-ös PUE érték is elér- 
hető magyarországi éghajlati viszo- 
nyok között. 

Konvergált infrastruktúra-portfóliójá- 
ban — amely a szerverek, tárolók, a há- 
lózat és a menedzsmentszoítverek 
mellett a létesítmények felügyeletét ís 
felöleli — a HP számos további megol- 
dást kínál az adatközpontok energiaha- 
tékonyságának javítására. 

— A működési költségek jelentős há. 
nyada a létesítmények üzemelteté- 
séből ered, ezért nagyobb energiaha: 
tékonyságot csak akkor lehet elérni, 
ha az IT:szakemberek figyelme a fizi- 
kai infrastruktúra területére is kiterjed 
— hangsúlyozta Deliága Ákos, a HP kri- 
tikus létesítményekért felelős közép- 
kelet-európai üzletfejlesztési vezető- 
je.— Az egyik leggyakoribb hiba, amit 


a magyar vállalatok elkövetnek adat- 
központjaikban, hogy a teljes szerver 
termet túlhűtik 22 fok körüli hőmér- 
sékletre. Valójában a rackszekrények 
előoldalán, a hideg oldalon uralkodó hő- 
mérséklet számít, de mégott is elle. 
het menni 27 fokig, Ma már széles kör: 
ben hozzáférhető a tudás, amelynek 
birtokában egy év alatt megtérülő ki- 
sebb beruházás, pl. hideg-meleg sorok 
kialakítása mellett 10-15 százalékkal 
csökkenthető az energjafogyasztás, 
Hasznosítani kellene az adatközpont: 
tervezés és kialakítás bevált gyakor- 
latát. Magyarországon azonban ezt 
hátráltatja, hogy az adatközpont vil; 
lanyszámláját nem az informatikai osz. 
tály, hanem más szervezeti egység fi- 
zeti. Mivel nem mérik ezen a téren, 

a kockázatkerülő informatika túlbíz- 
tosítja magát a működés zavartalan- 
sága érdekében, ami többletköltség- 
hez vezet, Négyzetméterre vetítve egy 
adatközpont 100-szor annyi energiát 
fogyaszt, mint egy iroda, egy nagyvál- 
talat energjafogyasztásából az IT akár 
40 százalékot meghaladó mértékben 
is részesülhet. De ezt ma még nagyon 
kevés vállalat méri Magyarországon, 
ami lehetetlenné teszi az optimalizá- 
lást, A nagyobb energiahatékonyság el- 
érésének egyik fontos előfeltétele az IT 
érdekeltté tétele. 

AHP az adatközpontiinfrastruktú- 
ra konszolidálásához fejlett szerver. 
és tárolórendszereket, termékeket 
és szolgáltatásokat kínál, amelyek- 
kel az Infrastruktúra fizikai lábnyo- 
ma és energiafogyasztása első lépés- 
ben 50 százalékkal csökkenthető, 
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majd optimalizálással a hatékonyság továb- 
bi.20-25 százalékkal javítható. Összességé- 

ben 60-70-százalékos megtakarítás érhető el 
az energiaköltségeken. A HP Moonshot szerve- 
rek családját például olyan célrendszerek al- 
kotják, amelyek az adott alkalmazási területen 
rendkívüli teljesítménynövekedést, sűrűséget 
és energjahatékonyságot adnak. A jövő év első. 
negyedében várható, újabb termékével a gyár- 
tópl. 100 kW teljesítményt sűrít majd egyet. 

len rackszekrénybe, amely az IT-eszközök mel- 
lett a teljes áramellátási rendszert és a hűtést is 
magába foglalja. 


J) Egy adatközpont 


60 százalékát a hűtés 
pa teszi ki. 


—A célirányos megközelítés az adatköz- 
pontok tervezéséreis érvényes — fűzte hozzá 
Deliága Ákos. — Egyetlen üzemeltetési környe: 
zeten belül is érdemes több szervertermet ki- 
alakítani, az oda kerülő rendszerek szolgáltatási 
szintjeinek megfelelő paraméterekkel, A leg- 
nagyobb hatékonyság az IT:szolgáltatásokkal 
szembeni elvárások ismeretében megválasz- 
tott eszközökkel, megfelelően kialakított léte: 
ményben érhető el. Ugyanakkor a kívülről jövő. 
ösztönzés is hasznos lehet. Korábban a HP szin- 
gapúrileányvállalatánál dolgoztam, ahol az utol- 
só évben projektjeink 80 százaléka az adatköz- 
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pontok energiahatékonyságának növelését 
célozta. A városállam környezetvédelmi minisz- 
tériuma megbízott bennünket, hogy mérjük fel 
23 adatközpont energiahatékonyságát, ame- 
Iyekben 2,1-es átlagos PUE értéket állapítottunk 
meg A kormány azóta csak olyan adatközpont- 
beruházást hagy jóvá, amelynél a leendő létesít. 
mény PUE értéke 1.7-nél alacsonyabb lesz. 


Hatékonyság holisztikusan 

Míg a"90-es években elsősorban az informatikai 
rendszerek megbízható működése foglalkoz. 
tatta a szervezeteket, az ezredfordulót követő- 
en az üzemeltetés költségei is a figyelem közép- 
pontjába kerültek. Az IBM 2007-ben bejelentett 
koncepciójával köztudatba ültette a zöld adat- 
központ fogalmát, és a Green Grid konzorcium 
tagjaként több más — összeállításunkban is sze- 
replő — szállítóval karöltve kidolgozta az energia: 
hatékonyságot mutató PUE-érték számításának 
módszerét, Ez az érték, amely megmutatja, hogy 
alétesítmény egésze mennyivel fogyaszt több 
energiát, mint a benne elhelyezett IT-eszközök, 
akezdeti 3-ról ma már 2 alá csökkent, Az IBM bu- 
dapesti adatközpontja 2011-ben például európai 
energjahatékonysági díjat kapott, miután a PUE 
értéket a megcélzott 18 alá vitte. 

-— A globális szolgáltatók gyakran hideg éghaj- 
latú területekre költöztetik adatközpontjaikat, 
ahol 1315 fokos napi középhőmérséklet mel- 
lett szabad levegős hűtéssel 1,25-ös PUE ér. 
téket is elérnek, de a jelenlegi technológiákkal 
a mi éghajlati viszonyaink között is biztosítható 
az 1.4-es érték — mondta Vad János, az IBM Ma. 
gyarország adatközpont-szakértője. - A fizikai 
infrastruktúrát tekintve ez olyan komponensek. 
nek köszönhető, mint a kimagasló hatásfokkal 
működő UPS-ek, vagy az áramátalakítás vesz: 
teségeinek 30 százalékát megszüntető, egyen- 
áramú berendezések, a legnagyobb szerepet 
azonban az új hűtési megoldások játsszák. 

Egy adatközpont energjafogyasztásának 60 
százalékát a hűtés teszi ki. Ha 1 fokkal emeljük 
a hőmérsékletet, amelyen az informatikai esz- 
közök működnek, az kb. 5 százalék energjameg: 
takarítást eredményez. 

— Mára uralkodó nézetté vált, hogy nem 
a szervertermet hűtjük, hanem a hőt a keletke- 
zés helyéhez minél közelebb kezeljük, elvezetjük 
és lehetőleg hasznosítjuk pl. melegvíz-ellátás- 
ban, épületek fűtésében -— fejtette ki Vad János. 
— Aklasszikus, padló alól történő léghütést ki- 
egészíti vagy felváltja a folyadékhűtés, amelyet 
bevezethetünk a racksorokba, lezárt hideg 
és meleg sorokat alakítunk ki. Az IBM egyik 
legfrissebb fejlesztése, amely eredetileg 
a PowerSystem 775 szuperszámítógéphez ké- 
szült, lehetővé teszi az informatikai eszközök al- 


katrészeinek közvetlen, belülről történő hűté- 
Sét. Maga az alaplap a hűtőtest, ebben áramlik 

a hűtőfolyadék, amelyet mikrocsövek a legna- 
"gyobb hőtermelő komponensekbe, a processzo- 
rokba is elvezetnek. Az IBM a teljes adatközpont 
hűtőfolyadékba süllyesztésével is kísérletezik. 
Az áramoltatott folyadék hőfelvevó képessége 
7410-szer jobb, mint a levegőé, folyadékba meri: 
tetttestek esetében azonban a hatásfok ezer- 
szeresére növekszik. 

Az I-erőforrások jobb hasznosítása, a virtuali- 
záció szintén alapvető egy energiahatékony 
adatközpontban, azonban itt is figyelni kell az. 
olyan finomságokra, mint a tápegységek opti- 
"mális terhelési szintje, hatásfokuk ugyanis ezen 
alegjobb. 

— Power5-ös processzoraival az IBM olyan 
technológiát is bejelentett, amely folyamatosan 
figyeli az alkatrészek igénybevételét és energia: 
felvételét, majd csökkenti a kisebb terhelés alatt 
működö processzorok órajelét, illetve a terhe- 
lés átcsoportosításával kikapcsolja az átmene- 
tileg feleslegessé vált komponenseket, így azok 
hűtöfelületté válnak — mondta Sepp Norbert, az 
IBM Magyarország rendszermérnöke. — A szabá- 
Iyozás dinamikusságát beépített szenzorokból 
nyert adatokra támaszkodó, szoftveres intelíi: 
gencia szolgálja. 

Az IBM hasonló, intelligens megoktással fel- 
ügyeli a szerverek előoldalán beáramló levegő 
hőmérsékletét és sebességét, a ventilátorok 
működését, de olyan egyszerű fogással is. 
növeli az energiahatékonyságot, mint a rack- 
szekrények 90 fokos elforgatása. Az elsőként 
az iDataplex szuperszámítógépnél alkalmazott 
megoldás lényege, hogy a rackszekrények nem 
60, hanem 100 cm széles felülettel fordulnak 
a hideg sor felé, és a levegő is rövidebb utat tesz 
mega gépek belsejében, így magasabb hőfo- 
konléphet be. 

"—AzIBM kutatói a jelenlegítől eltérő, optikai, il- 
letve grafén-alapú processzortechnológjákat is. 
fejlesztenek, amelyek a jövőben forradalmasít- 
hatják az adatközpontok energiahatékonyságát 
is —tette hozzá Sepp Norbert, — A technológiai 
megoldások mellett azonban fontos, hogy a vál 
talat ne elszigetelten, hanem a szervezet egészé- 
nek kontextusában értelmezze az adatközpont 
energiafogyasztását. A folyadékhűtés bevezeté. 
se nagyobb beruházással járhat, de lehetőséget 
adarra, hogy a vállalat az adatközpontban kelet: 
kező hőt hulladék helyett erőforrásként kezel 
ve pl.az irodáit fütse. Egy első pillantásra alacso- 
nyabb energiahatékonyságot mutató PUE érték 
ebben azösszefüggésben más megvilágítás- 
ba kerül. Az adatközpontot működtető szervezet 
számára gyakran a kevésbé hatékonynak tűnő 
részek összege adhatja a legjobb megoldást" 


//f VTCD VIDEOTON 


Kompaktlemez-gyártó Kft. 


IDS SHEER HUNGÁRIA 


Intelligens infrastruktúra-optimalizálás 


Software AG öntanuló felügyele- 

timegoldása azonnal észleli, ha az 

infrastruktúra elemeinek működé. 

se kezd eltérni az elvárttól, az üze. 
meltetők így méga probléma bekövetkezte előtt 
beavatkozhatnak. 

Arendszergazdák tapasztalják, hogy a gond- 
jukra bízott IT-környezetben egyre-másra jelen. 
nek megaz új rendszerek, mind több adatkapcso- 
latot szükséges kialakítani a már meglévő és az 
újonnan bevezetett alkalmazások között. 

— Minden pont-pont kapcsolat újabb hibalehe- 
töséget hordoz, így mégtöbb feladatot ad a kör 
nyezet üzemeltetőinek — mondta Andics Roland, 
a Softwrae AG-hoz tartozó IDS Scheer Hungá- 
ria Kft. rendszermérnök-tanácsadója. — Ebben 
ahelyzetben egy vállalati szolgáltatásbusz (ESB). 
bevezetése jelent megoldást, amely egységes 
környezetet és felületet ad a rendszerek ösSZe- 
kapcsolásához és a kapcsolatok felügyeletéhez. 
Ha két rendszer között valamiért nem mennek 
átaz adatok, a központi menedzsmentfelületen 
gyorsan azonosítható a probléma oka. Ha változ- 
tatás történik valamelyik rendszerben, akkor ele- 
gendő az adott rendszert az ESB busszal össze- 
kapcsoló interfészt módosítani, nem kell minden. 


pont:pont csatolófelületet újraírni, Az MVM Infor- 
matika például ezért a rugalmasságért választot: 
tawebMethods ESB megoldásunkat az MVM Cso. 
port rendszereinek összekapcsolásához. 

Ebből azis következik, hogy az ESB-rendszer 
működésébe nem csúszhat hiba, mert a problé: 
ma azösszes rendszer, az egész vállalat műkö. 
dését érintené. 

— AwebMethods ESB alatt az erőforrások di- 
namikusan méretezhetők, így a rugalmasság- 
galegyütt hibatúró rendelkezésre állást is ad 
— emelte ki Andics Roland. - Központi eleme, 
awebMethods Broker nagysebessé- 
gű üzenetkezelő rendszer, amely ak- 
tív.passzív üzemmódban magas ren- 
"delkezésre állás mellett működik, 
míg a rendszerek közötti interfészek. 
awebMethods Integration Servere- 
ken, speciális Java alkalmazásszer- 
vereken futnak. Egy Brokerre tet- 
szőleges számú Integration Server 
csatlakoztatható, amelyek között 
aterhelés eloszlik. 

Ugyancsak a Brokeren keresz- 
tülkommunikálnak a háromrétegű 
interfészeket alkotó, küldő, feldol- 


ANDICS ROLAND 


gozó és fogadó szolgáltatások, Az üzenetek így 
meghibásodás esetén sem vesznek el, a Broker 
megőrzi azokat, amíg a célrendszer át tudja ven. 
nióket, Pont-pont kapcsolatok esetében a prob- 
Téma elhárítását követően az egész folyamatot, 
Például egy SAP-rendszerből indított számlázást, 
újrakellindítani. 

— AwebMethods ESB megoldással az IT-üze. 
meltetés hibatűrő módon biztosíthatja az elté- 
rőteljesítményű rendszerek problémamentes 
együttműködésétís — mondta a rendszermér 
nök tanácsadó, — A Software AG a webMethods 
ESB-hez fejlesztette ki 
webMethods Optimize for 
Inírastructure felügyele- 
tímegoldását, amely tel 
jes körű, valósidejű képet 
adazösszes webMethods. 
komponens működéséről, 
intelligens módon megta- 
nullja, hogy azoknak miként 
kellműködniük, és 
azonnal értesíti a rend- 
szergazdákat, ha az IT- 
kulesmérőszámokhoz 
képest eltérést észleli 
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Az adatközpontok első 
szamu merceje 

A teljes IT-szektorban változásokat hozhat az az egyre 
több oldalról megerősített igény, mely az adatközpontok 


már most hatalmas, de még így is rohamosan növekvő 
energiafelhasználását csökkentené. 


ilágszerte harmincmilliárd 

watt energiát használnak fel 

aThe New York Times szerint 

az adatközpontok, ami nagy: 
jából harminc atomerőmű kibocsátásával 
egyenértékű, miközben egy adatközpont 
áramfogyasztása egy közepes méretű vá- 
rosénak felel meg, 

Az adatközpontok energetikai hatékony: 
ságának leggyakrabban alkalmazott mu- 
tatószáma a PUE. A PUE az összes felhasz. 
nált energia és az IT működéséhez szükséges 
energia hányadosa. 


Ez TOTAL FACILITY POWER 
IT EOUIPMENT POWER 


Szintén az adatközpont rendszereinek ha. 
tékonyságát mutatja az iparág fontos sze: 
replőit tömörítő Green Grid [/ocpr//www. 
thegreengrid.org] által kifejlesztett muta. 
tószám, a DCIE (Data Center Infrastructure 
Efficiency) is, amely a PUE reciproka, 


IT EOUIPMENT POWER 
TOTAL FACILITY POWER 


Mindazonáltal a nagy szolgáltatók adat- 
központjai a zöld szervezetek — főleg a Green. 
peace — nyomásának hatására már a PUE je- 
lentós csökkentésének irányába mutatnak, 

Magyarország adatközpont-energiahaté: 
konysági mutatói jellemzően 1,6-2 között ala- 
kulnak, A PUE megváltoztatása csak több éves 
folyamat eredményeképpen, jelentős — ám 
megtérülő beruházás mellett csökkenthető, 

Az adatközpontok belső paramétereit az 
ASHREA TC 9.9, 2011 Thermal Guidelines for 
Data Processing €nvironments — Expanded 
Data Center Classes and Usage Guidance cí- 
műelőírás tartalmazza. 

Legújabb jelentésében (Maszatos ada- 
tok) a Greenpeace rámutatott arra, hogy az 


DCIEz 06] 


IT-szektor piszkos energiaforrásokból fede. 
zi egyre növekvő energiaigényét, ami azt je. 
lenti, hogy egyelőre csak nagyon kevés cég 
törekszik csökkentett energiaigényű adat- 
központ létesítésére. Nem csoda hát, hogy 
az Egyesült Államokban, majd pedig Nyugat- 
Európában is az adatközpontok első számú 
mércéjévé az energiahatékonyság vált. 
"Vegyük sorra az alacsony PUE eléréséhez 
alkalmazható hűtési megoldásokat: 


- Dinamikus folyadékhőmérsékletet és cso- 
portintelligenciát használó szabadhűt. 
folyadékhűtés 

A folyadékhűtővel előállított hűtött vizet 

a géptermi belső hócserélők hasznosítják 

a géptermi meleg levegő visszahűtésére, 
Abeltéri hőcserélők a hősürüség alapján le. 
hetnek szekrény klímák, racksorba épített 
hűtőegységek, vagy rackbe szerelt hűtőegy. 
ségek — például hűtött ajtó. 

Ezen hűtési elvjól és biztonságosan vezé. 
relhető és üzemeltethető, a folyamatos fej- 
lesztések eredményeképpen pedig már a ko- 
rábbiaknál 20-304-kal hatékonyabb hűtés is 
elérhető. 

További előnye, hogy könnyedén képes 
nagy hősűrűségű (10kW/rack felett) területe. 
ken redundáns hűtésre, ami más hűtési meg: 
oldásokkal már nehezebben biztosítható. 


ADATKÖZPONT ÉPÍTÉS 
ÉVE VAGY HELYSZÍNE 


MEGVALÓSÍTOTT TEL 
JES DATACENTER PUE 


2009 előtti telepítések 


— Külső levegővel és adiabatikus nedvesítés- 
seltörténő közvetlen vagy közvetett hűtés 
AThe Green Grid tanulmánya alapján — 
UPDATED AIR-SIDE FREE COOLING MAPS: 


THE IMPACT OF ASHRAE 2011 ALLOWABLE 
RANGES! — hazánk klimatikus viszonyai al- 
kalmasak arra, hogy az adatközpontot az év 
nagyrészében külső levegővel hűtsük. 

Arendelkezésre álló adatok szerint az elő- 
zetes vizsgálatok azt mutatják, hogy a köz. 
vetlen szabadhűtés bizonyos kiegészítő 
megoldásokkal egész évben alkalmazható 
megoldás, leszámítva a valóban szélsősé: 
ges időjárási viszonyokat (tavaszi, nyári zár- 
por, zivatar). 

Aközvetlen szabadhűtés tulajdonképpen 
azt jelenti, hogy a megfelelően szűrt külső le. 
vegőt használjuk az adatközpont hűtésére. 
Ennek peremfeltételi az ASHRE említett elő. 
írásában találhatók, A levegő alsó hőmérsék. 
letét nem a léghőmérséklet, hanem a nedves 
hőmérséklet határozza meg. A legalacso- 
nyabb belépő nedves hőmérséklet 5,5 "C Ie. 
het, alegmagasabb hőmérséklet 27 "C. A túl 
alacsony és a túl magas páratartalom is ká. 
rosíthatja az elektromos berendezéseket, 
ezért a helyiségben lévő páratartalom 303 
és 7OX között lehetséges. A Magyarországon 
tisztán külső levegőt hűtésre figyelembe ve- 
hető órák száma 2570. 

Közvetett szabadhűtés esetén a fenti fo. 
Iyamatba bekapcsolódik egy levegő-levegő 
hőcserélő is. 

Ezen hűtési megoldással rendkívül ala: 
csonyPUE érhető el, azonban figyelem. 
melkell lenni a levegő tisztítására (közvet. 
len szabadhűtés esetén), illetve a megfelelő 
Párásításhoz szükséges folyamatos vízel: 
látásra is. Tervezése rendkívül nagy körül; 
tekintést igényel és az épülettel szembeni 
elvárásokis jelentősek. 


— Talajvízzel, folyóvízzel történő hűtés 
Ahűtési energia kinyerhető talajvízból is. .Ta- 
lajvíznek nevezzük a felszín alatti összefüg- 
gő víztömegből a Föld felszíne közelében levő. 
teljes tömegében a neutrális zóna felett elhe. 
Iyezkedő felső vízréteget, amelyre nagymér: 
tékben hatnak a meteorológiai viszonyok úgy, 
hogya csapadéknak csak az aerációs zónán 
keresztül kell lejutnia a talajvízbe, és helyben, 
közvetlenül a talajvíz tömegéből is történik 
Párolgás. Porózus és nem karsztosodott ha: 
sadékos kőzetben egyaránt előfordul. "? 
Magyarországon a talajvíz átlagos terep. 
szint alatti mélysége 2-5 méter, a dombvidé- 
kihátságokon viszont 8-10 méter mélység- 
ben helyezkedik el. Hazánkban legmagasabb 
állását — a beszivárgó hóolvadás és a tava. 
szi bőséges csapadék hatására — áprilisban, 


1 httpi//wwww thegreengrid. org/fj/media/WhitePapers/WP46lpdatedAírsideFreeCoolingMapsthelmpactofASHRAEZO1 1 AllowableRanges pdf?tang-en ] 


2 Juhász 1987 
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legalacsonyabb szintjét — a nyári 
erős párolgást követően — október- 
benériel.Az átlagos éves szintinga- 
dozás 1 méter körüli.? 

Anagy vízhozamú folyóink mel- 
lételepített adatközpont számára 
lehetőség nyílik az élő vizfolyásból 
hűtési víz kinyerésére, Erre a meg- 
oldásra jó példa a paksi atomerő- 
mű, amely 100-110 m/s technológi 
aivizet vesz ki a Dunából, illetve az 
E-ON gázturbinás erőműve Gönyű- 
ben, amely szintén a Dunából nyeri 
kiahűtési vizet. 


3 Felszínalottívízek www euvkí hú 
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kezményeket okoz; korlátozza 
a vízhasználatot és megzavarja 

a vízben végbemenő életfolyamato- 
kat. A természetes felszíni vizeket 
érő hóhatás, a hőmérséklet-emel- 
kedés önmagában nem szennyező. 
dés, csupán hatásaiban válik azzá." 


4.0. Pósztó Péter: Vizminőségvédelem, vízminőségszabályozás (Veszprémi Egyetemi Kiadó, 1998.) 82.84. o. 


Az energiahatékony, standard 


adatközpontoké a jövő 


adatközpontok hagyo. 
mányos hűtési megol- 
dásai ma már nem képe. 
sek elvezetni a komplex 


infrastruktúrákban keletkező hőómennyisé- 
get. Azonban a vállalati költségprés miatt 
egyre nagyobb a nyomás a beruházást veze- 
tó szakembereken már a tervezési fázisban 


Make 


is. E kettósségolyan innovatív klimatizálási 
megoldásokhoz vezethet, mint a Rittal leg- 
újabb, standardizált adatközpontjának hű. 
tése. Az új RiMatrix S datacenterben ugyanis 
a víz és a levegő leghatékonyabb kombináci. 
ójával hűtik a forró szervereket: a folyosóba 
zárt szekrénysorok alatt, az eddig kihaszná. 
latlan álpadlóban helyezték el a hőcserélő- 


easy! 


az Egyesült 


Ezen hűtési módok speciális te- 
lepítések és nagyobb méretű adat- 
központok számára lehetnek haté. 
konyak, Tervezésük és kivitelezésük 
kiemelt figyelmet igényel. 

J J — Közvetlen folyadékalapú hűtés 

Alegújabb hardvergyártói trend sze: 

rint a géptermi eszközök hőterhelése 


Államokban, olyan mértékű, hogy azt már nem le- 
majd pedig hetvagynem éri meglevegő segít. 
Nyugat- ségével hüteni, ezért újra felmerült 
Hades a hardverelemek közvetlen folyadék. 
Európában kal való hűtése, Ezen megoldás ma 
is az már az otthoni hardvertuning mellett 
adatköz- nagygépes környezetben is megje- 
lent, és várható olyan hardverek meg. 
Az élővízbőlkinyert hűtési ener PONÉOK —— jelenése,amelyekmár be vannak 
gia egyik káros hatása az élő víz EelSŐ SZÁMÚ — csövezve",elővannak készítve köz- 
hőszennyezése. A hőszennyezés mércéjévé vetlen folyadékkal való meghűtésre. 
a vízszennyezés egyik formája, az energia-  Agyakorlatban ezen megoldások al: 
"amely a víz hőmérsékletének mes- Fi kalmazása leginkább a speciális, ext- 
terséges megváltoztatásával, ál. Natékony- rémnagy hőterhelésű eszközöknél 
talában növelésével káros követ: ság vált. indokolt és költséghatékony. Mivel 


a folyadékok hővezetési képessége 
100-szorjobb mint a levegőé, ezért 
ezen megoldással extrém alacsony 

PUE, viszont magas CAPEX párosul." 

Áy János — Körös Consult Kft. 

Kolarovszki László és Nyári Balózs, 

a HuGBC (Magyar Környezettudatos 

Építés Egyesülete) tagjai, 

Balogh Tamás - Persecutor Kft, 


ket. A nagy teljesítményű EC ventilátorok 
a vizes alapú hócserélő hideg levegőjét így 
közvetlenül a felhasználás helyére tudják 
fújni. A standardizált építőelemeket alkal- 
mazva kiemelkedő, akár 1,15-os PUE értéket 
tud biztosítani a rendszer, 

ArRittal átfogó adatközponti megoldása 
immár számos kiemelkedő projektben bi- 
zonyított hazánkban. Így természetesen 
nemcsak a hűtés, hanem a szekrények, az 
áramelosztás, a biztonság és a monitor- 
ingis szerves egységet alkot, kihasznál- 
va a rendszer tökéletes összjátékából ere. 
dő előnyöket, Hi 


Átfogó adatközponti hűtési 
megoldások a legkisebbtől 
a legnagyobbig. 


Wwww.rittal.hu 
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Folyamatos beszédtéma, hogy a Forma-1 versenysorozatot az alkalmazott információs 
technológia magas szintje jellemzi, de a konkrétumokról a nagyközönséghez viszonylag 
kevés információ jut el. Pedig ott forog a motorhome-okban az ICT-iparág sok menő cége 


- s elsősorban nem kávézni járnak oda. Bemutatunk pár titkot. 


a legtöbb j j 


ember nem is 
sejti, micsoda 
hatalmas 
mennyiségű adat 
áll a rendelkezé- 
sükre, amelyek 
elemzéséből 
feltárhatják 

a történteket. 
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ó üzlet a Forma-1: az UBS becslése szerint az 
iparág bevétele évi 9,2 százalékkal nőhet, így 
2011-es 1,52 milliárd dollárról 2016-ra el; 
éria 2,37 milliárdot, míg az EBITDA (bevételek 
a kamatok, adók, avulás és amortizáció levonása előtt) 
7.6 százalékkal emelkedik ugyanebben az időszakban 
474 millió dollárról 684 millióra. Az idén induló 11 csa. 
pat becsült együttes költségvetése mintegy 2-2, 5 mil- 
Iiárd dollár, 
Mindenistállónak van olyan partnere, támogató- 
Ja, amely fejlett információs rendszerekkel foglalko. 
zik - és ez nemvéletlen. E csapatok ugyanis valójá. 
ban közepes méretű high-tech cégek, 500 fő körüli 
alkalmazotti létszámmal és százmillió eurós nagyság: 
rendű költségvetéssel. A száguldó cirkuszban szpon. 
zorként vagy szállítóként megjelenő három-négy tu- 
cat globális ICT-cég (köztük például az IBM, Siemens, 
Kaspersky, Vodafone, SAP, Microsoft, EMC, BlackBerry, 
Tata Communications, NEC, Mitsubishi Electric, LG, GE, 
Dell, intelstb.) viszont nemcsak a hírnév és ajó reklám: 
lehetőség miatt van jelen: az innovációkra igen nyitott 
vállalkozásoknál ugyanis kipróbálhatják a legújabb fej. 
lesztéseiket, amelyektől a csapatok a pályán, ők ma: 
guk pedig a piacon remélnek előnyöket, 

ALotus csapat London melletti technológiai köz. 
pontjában például egy 33 teraflopos, 360 terabyte 
háttértárral és 10 ezer gigabyte memóriával ellátott 
szuperszámítógép dolgozik, amit többek között az 
autók aerodinamikai fejlesztéseihez szükséges szá- 
mításokra használnak. Mivel az év nagy részében 


Jírta: Meixner Zoltán 


teszttilalom van — idény közben erre amúgy is kevés 
idő jutna - ezzel a géppel szimulálják, hogy az új fej. 
lesztések beépítése milyen hatással lenne különbő. 
ző versenyhelyzetekben a GP autókra. No és persze 
a verseny során a kocsikból nyert telemetrikus ada 
tok feldolgozásához és elemezéséhez is szükség van 
a nagy számítási teljesítményre, A harc ugyanis az 
ezredmásodpercekért folyik. 


Ezredmásodpercekkel dollármilliókért 
Néha valóban nűánszok döntik el, hogy ki végez 
előbb a versenyben. Ha egy Forma-1-es autó a ka- 
nyarokat mindössze egyetlen ezredmásodperccel 
gyorsabban tudja bevenni, mint versenytársa, ak- 
kor a Hungaroringen körülbelül egy másodperces, az. 
az 60 méteres előnyre tesz szert a leintésig. Ráadá- 
sul a műszaki előírások, szabályok folyamatosan 
változnak, szükség esetén még évközben is. Jövőre 
például új turbófeltöltős motorokat fognak használ: 
ni, ami nem csak új erőforrást, hanem egy teljesen új 
autó tervezését is jelenti. Ehhez, illetve a gép legyár: 
tásához pedig megfelelő informatika (erős hardver, 
virtualizáció, ERP, UC stb.) nélkül neki sem érdemes 
állni, mert vagy nem készülnének el időben, vagy 
nem férnének bele a költségvetésbe. 

Olaf Janssen, a Red Bull Racinginformatikai mérnöke 
szerint olyan a tevékenységük, mintha egy középválla: 
tatilT-rendszert évente tizenkilencszer (ahány verseny 
helyszín van) kellene felépíteniük, majd pár nap múlva 
lebontaniuk teljesen bizonytalan környezetben. A hely. 


COMPUTERWORLD 


zetösszetettségét mutatja a Sauberistálló 
esete, amely néhány évvel ezelőtt 3200 kilo- 
grammnyi informatikai felszerelést cipelt ma: 
gávalkörbe a világon. A szervervirtualizációval 
(a VMware segítségével) a csapat megtakari- 
tott 1500kilogrammot, és kilónként 200 dol 
tárta szállítási költségből. 

Ron Dennis, a McLaren elnöke nemrégi- 
benazorlandoi Sapphire konferencián az ál: 
taluk használt SAP HANA adatbázis-megol- 
dást egyenesen olyan technológiaként írta le, 
"amely megváltoztatja a világot, A szenzorok 
százaivalttelezsúfolt GP-autó egyetlen verse. 
nyen 6.5 milliárd adatot szolgáltat, ezistállón. 
ként 13 milliárdot jelent, a rendszer szimultán 
válaszol a kérdéseikre 100 milliszekundum 
alatt, Tehát a HANA hatszorosára emelte szer. 
verkapacításukat, s gyakorlatilag valós idő. 
benanalizál, szimulál, és ami a csapat szá. 
máraa legfontosabb, előre jelez. A gyorsaság 
és egyszerűség pedig hatalmas előnyt jelent 
aversenypályán. A szoftvert amúgy a ver: 
senyszezon elemzésére (annak kimutatására, 
hogy miben van előnyük és miben van hátrá: 
nyuk, azaz mit csináltak jól és mit rosszul) és. 
acégirányításához is felhasználják speciális 
menedzseri műszerfalakon keresztül 


Cyber-stewarding 
A Forma-1-ben a figyelem mindig az autókra, 
pilótákra és csapatokra, vagy — mint mosta. 
nában — a gumikra szegeződik, a versenyirá: 
nyítás viszont nincs reflektorfényben, pedig 
a fejlett technológia iránt érdeklődőknek le. 
esne azálluk, ha látnák, hogy a FIA sportfelü. 
gyelői, a stewardok milyen magas színvonalú 
megoldásokat használnak a pályán folyó ese- 
mények valós idejű kézbentartására, felisme- 
résére és kivizsgálására. 

Van egy egészen kiváló rendszerünk, 
a Race Control (versenyirányítás), amely ké: 
Pes érzékelni a számunkra fontos esemé- 
nyeket" — mondta Charlie Whiting, a FIA ver- 
senyigazgatója a német Auto Magazinnak. ,A 
rendszert úgy programozták, hogy kiemel; 
jen minden incidenst, például ha a vezető túl 
gyorsan megy a sárgazászlós szakaszon, 
ahol óvatosan, előzés nélkül kell hajtani. Ez 
GPS-alapú nyomon követésen és időmérésen 
alapul, de a szoftver számos más inputot is 
kap, sezek alapján adja a jelzéseit" 

Előfordul azonban, hogy a pályán történő 
incidensek nyilvánvalóak a verseny helyszí. 
ni vagytelevíziós közvetítést nézőinek, ilyen- 
koraz alkalmazott eszközöket az elemzésre 
kellkoncentrálni. Ha a start utánaz első ka- 
nyarban tömegkarambol miatt kavargó felhő- 
benszállnak a szénszálak, a versenyellenőr- 


zésnek a Stewardok szobájából a technológia 
segítségével kell meghatározni a baleset okát, 
olyan gyorsan és pontosan, ahogy csak lehet, 

Garry Connelly, a FIA Institute elnöke és 
a Stewardok vezetője szerint ez egy nagy fe: 
lelősség, de ma már kisebb a nyomás rajtuk 
atechnológiai háttér miatt. Ugyanis a legtöbb 
ember nemis sejti, micsoda hatalmas meny. 
nyiségű adat áll a rendelkezésükre, amelyek 
elemzéséből feltárhatják a történteket. Meg. 
kapják az összes kamera felvételét, beleértve 
atelevíziós közvetítés, valamint a FOM (For 
mula One Management) kommunikációs TV. 
rendszerének adásba nem kerülő képeit, illet: 
ve pályaközeli ellenőrzőkamerák anyagát. Az 
összes autó fedélzetiinformációs rendsze. 
rének adatait szintén elérik, továbbá a GPS. 
rendszeris folyamatosan információkat szol: 
gáltat a járművek mozgásáról és helyzetéről 
minden pillanatban. 

Emellett hozzáférhetnek a csapatok rádió. 
forgalmazásához is. Ez azért nagyon fontos, 
mert lehetővé teszi, hogy megtudják, vajon 
egy versenyző figyelmen kívül hagyta-e a csa. 
Pat figyelmeztetéseit — például arról, hogy ha: 
marosan akadályozni fogja egy versenytársát. 
Idén nyáron már az autók valósidejű telemet- 
ria-adatait is elérik. Ez igazán hasznos, mert 
akorábbi körökből származó telemetrikus ii 
formációkat összehasonlítva meglehet állapí- 
tanítöbbek között aztis, hogy a pilóták vissza- 
fogták-emagukat a sárga zászló hatálya alatt. 


A gép segít büntetni 
Valamennyiinformáció összekapcsolása végül 
kiadja a teljes képet arról, mi történt a verseny 
során. Mivel hatalmas tömegű információ fut 
össze, amely nem áll rendelkezésre sem a né. 
zőknek, sem a csapatoknak, a Stewardok dön. 
tései néha nem világosak, de abban mindenki 
biztos lehet, hogy mindig a lehető legtöbb té: 
nyező mérlegelésén alapulnak, ,A technológia 
pedig segít abban, hogy a döntések konzisz: 
tenciája fennmaradjon, mert a Stewardok szo- 
bájában lévő felszerelés alkalmas arra, hogy 
összelehessen vetni az aktuális incidenst 

a hasonló korábbiakkal" — mondta Connelly. 

Whiting szerint a futamok digitálisan tárolt 
felvételeiés az események összehasonlítását 
lehetővé tévő rendszer felbecsülhetetlen ér. 
tékű, ugyanis nem minden versenyen ugyan. 
azok a Stewardok teljesítenek szolgálatot, de 
a technológia segítségével sokkalinformál; 
tabbak, s megalapozott, következetes dönté- 
seket hozhatnak. 

Azegyik, Stewardokat segítő rendszer 
2003-igvisszamenőleg nyilvántartja, hogy mi. 
lyen esetben milyen büntetéseket róttak ki. 
Így amikorlátják, hogy ki mit csinált, az előz- 
mények ismeretében dönthetnek, Például 
elővehetik azösszes ütközéses balesetet, s 
összevethetik az elbírálandó akcióval, a sza- 
bályszegések és büntetések historikus nyil- 
vántartása alapján pedig könnyen megtalálják 
a megfelelő szankciókat. W 
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IT-SZOLGÁLTATÁSPIAC 


Stagnál a magyar IT- 
szolgáltatási szegmens 


Az International Data Corporation (IDC) adatai szerint 
tavaly kisebb mértékben csökkent az IT-szolgáltatások 
hazai piaca, mint a korábbi években. Fordulatról azonban 


még nem beszélhetünk. 


piacelemző múlt évi előrejelzését 

beigazolva az IT-szolgáltatások pia. 

ca 2012-ben 0,9 százalékkal mér. 

séklődött, legalábbis forintban szá: 
molva. Dollárban kifejezve ugyanez közel 12 
százalékos csökkenésnek felel meg, külföldről 
nézve a kép sokkal lehangolóbb. 

— Bizonyos szolgáltatások globális jellege mi: 
atta nemzetközi összehasonlítás elkerülhetetlen 
— mondta Balicza Gábor, az IDC Hungary vezető 
elemzője. — A hazai piacot azonban forintban mér- 
jük, és a korábbi évek 3-4 százalékos csökkenés. 
hez képest tavaly a csökkenés üteme érezhetően 
mérsékeltebb volt, Aköltés azonban korántsem 
nőtt egyenletesen a piac valamennyi szegmensé- 
ben. Az eredmény a piac változó szerkezetének és 
néhány nagyobb projektnek köszönhető. 


Projekt-momentum 

A170 milliárd forint összméretű piacon 2012-ben 
"az alkalmazásokhoz fűződő szolgáltatások -— ta. 
nácsadás, testre szabás, egyedi fejlesztés és al 
kalmazásmenedzsment — szegmense bővült 

a legnagyobb mértékben. 

— Szolgáltatáspiacunk kifejezetten alkalma- 
Zásfókuszúvá vált — mutatott rá Balicza Gábor. 

— Tavalyi felmérésünkben a vállalatok az (T-kihí- 
vásokat rangsorolva az alkalmazásokkal kapcso- 
latos problémákat a második helyen említették, 
ésez a költésenis lemérhető. Olyan alapvető al; 
kalmazásokról beszélünk elsősorban, mint pél- 
dául az ERP:rendszerek, melyek verzióváltására, 
frissítésére, illetve újraimplementálására több. 
nagyvállalat is sort kerített. 

Magyarországon még mindig magas az 
egyedi fejlesztések aránya, de a külföldi tulaj: 
-donosok, illetve megrendelők nyomására ter- 
jed az alkalmazáskörnyezet szabványosítása. 
Tavaly a törvényi szabályozás is sokat válto- 
zott, új adónemek jelentek meg, amelyek keze- 
lését szintén bele kellett fejleszteni a rendsze- 
rekbe. A távközlési szektorban évek óta futnak 
a CRM-és számlázórendszereket érintő projek- 
tek, amelyek továbbra ís sok munkát adnak az 
IT-szolgáltatóknak. 
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— Forintban számolva a projektjellegű szol- 
gáltatások szegmense, amelybe a hálózat: és. 
rendszerintegrációs szolgáltatások mellett az 
IT-tanácsadás is beletartozik, egyedüliként nőtt 
a piacon, de a bővülés íttis csupán 1 százalékot 
tett ki — folytatta a piacelemző, - Ebben közre- 
játszott, hogy a távközlési cégek 2012-ben visz- 
szavettek a hálózatfejlesztés tempójából, illetve 
a kormányzati szektor néhány nagyobb rend- 
szerintegrációs projektje is késéssel, csak az év 
vége felé indult el, 


Beállt outsourcing 

Az említett alaprendszerekhez a nagyvállalatok 
gyakran alkalmazásmenedzsment szolgáltatást 
is rendelnek, mivel a működtetésükhöz szüksé- 
ges kompetenciát nem feltétlenül érimeg házon 
belül kiépíteni. A kihelyezett üzemeltetés vissza- 
vétele (insourcing) inkább egyszerűbb funkciók 
— desktop-környezet, hálózat, levelezőrendszer 
üzemeltetése — esetében fordul elő. 


Csökkenni fog 


— Eltekintve az alkalmazásmenedzsment. 
szolgáltatások növekedésétől, ez a szegmens 
nem sok változást mutatott 2011-hez képest 
— állapította meg Balicza Gábor. — Az alkalma- 
záshoszting 1 százalék körüli növekedése in- 
kább stagnálásnak mondható, a teljes körű IT- 
cutsourcingés a hálózat-, desktop-outsourcing 
5-6 százalékkal, az infrastruktúrahoszting 


2 százalékkal csökkent. Elmaradt a növekedés, 
amelyet a hosztingpiac pár évvel ezelőtt ígért. 
Az insourcing hatása mellett ebben közrejátszik, 
hogyaz alkalmazáshoszting-szolgáltatásokat 
jellemzően használó nagyvállalatok körében, 
a kormányzati és a versenyszférát egyaránt be. 
leértve, a házon belüli (captive) szolgáltatók 
megerősödésével a piac mára konszolidálódott. 
A szervezetek továbbra is kimondottan érzé- 
kenyek a költségek alakulására, ezért — a csúcs- 
kategóriás rendszerekhez adott támogatás ki- 
vételével — a support.szolgáltatások szegmense. 
Ssemtudott növekedést felmutatni, A kevés pro: 
jekt miatt új szerződések is alig köttettek, a meg- 
lévők újratárgyalásakor pedig az árak a legjobb 
esetbenis csupán szinten maradnak, 


Továbbnyíló árolló 

Az idei évtől némi mozgást hozhat a piacon 
néhány kormányzati projekt — az E.On felvá- 
sárlása, az e-űtdíj bevezetése , valamint az 
a körülmény, hogy az Európai Unió lezáruló 
költségvetési ciklusában elérhetővé tett pá. 
Iyázati támogatások meghosszabbított ha. 
táridővel 2015-ig lehívhatók lesznek. Miután 

a szervezetek már számos projektet előkészi; 
tettek, a piacelemző szerint a ciklus végére jel- 
lemző, átlagon felüli aktivitást a következő két 
évben mégtapasztalni fogjuk. 

-— Szolgáltatói oldalon folytatódik a piac felap- 
rózódása, az árolló továbbnyűlik a nagy- és a kis. 
szolgáltatók között, amit a középméretű sze. 
replők szenvednek meg a leginkább — mondta 
Balicza Gábor. — Míg a nagyobb szereplők akvizi- 
ciók útján, speciális kompetenciák kiépítésével 
isígyekeznek növelni részesedésüket, a kisebb 
szolgáltatók a hatékonyság növelésére kény. 
szerülnek. A létszámleépítések nyomán a pia: 
con számos kis szolgáltató, egyéni vállatkozó je. 
lent meg, így ma már azzal is találkozunk, hogy 
nagyvállalatok szakmai önéletrajzokat kérnek be. 
egy-egy projekt pályáztatásakot. 

Mindezek alapján az IDC szerint 2013-ban 0,5 
százalék körüli növekedés mellett gyakorlatilag 
stagnálhat a hazai IT-szolgáltatáspiac. 

—- A változó törvényi szabályozás leköveté. 
Se miatt induló projektek inkább szerkezeti át- 
alakulást hoznak a piacon, semmint növeke- 
dést — fejtette ki a piacelemző. — Felmérésünk 
75, zömében 100 főnél nagyobb vállalat vála- 
szai alapján a szervezetek többsége ugyanany. 
nyit vagy kevesebbet fog költeni külső szolgál- 
tatókra, mint eddig (lásd az ábrát), ezért a piac 
inkább a nemzeti össztermék várható, egy szá- 
zalék alatti növekedését fogja tükrözni idén. 
Akövetkező két évben a beinduló projektekhez 
fűződő szolgáltatásoknak köszönhetően ezt 
3-4 százalékos növekedés követheti." 


STULZ CYBERCOOL2 


FOLYADÉKHŰTŐ 
IT-RA FEJLESZTVE 


A modern adatközpontokban akár egymillió nagyteljesít- 
ményű processzor is dolgozik egyidejűleg. Ezek nemcsak 


teljesítményt, de hői 


termelnek. A hűtéssel szembeni 


követelmény ugyanaz, mint a szuperszámítógépek eseté- 
ben: a lehető legtöbb teljesítmény a lehető legkevesebb 
fogyasztás mellett. Erre a feladatra fejlesztette a STULZ 


a CyberCool2 folyadékhűtőt. 


apjaink követelménye, hogy a hű- 
tőgép kompakt, modul-felépíté- 
sű, energiahatékony és megbízha. 
tólegyen, valamint rendelkezzen 
széles IT-specifikus opciós lehetőséggel. Ponto- 
san erre épül a STULZ CyberCool 2, a számító- 
központok új folyadékhűtő megoldása. 


IDatacent. ütés am 
ényekre szabva: 

A sorozat folyadékhűtői léghűtéses vagy vízhűté- 
ses kivitelben készülnek 10 kW és 1.600 KW kö- 
zöttihűtöteljesítménnyel. Valamennyi kompo- 
nens maximális üzembiztonsága, EC-ventilátorok, 
ford.számszabályozott kompresszorok és magas 
energiahatékonyságjellemzi a terméket. A nagy 
felületű, alacsony fordulatszámon működő EC- 
ventilátorok és a tokozott kompresszorok rend- 
kívül csendes működést eredményeznek, ezért 
akár városi övezetben is telepíthető. 


jFFolyadekhutó energiatakarekos 
iszabadhűtéssel;] 


Valamennyi STULZ CyberCool 2 folyadékhütő 
szabadhűtés opcióval rendelhető. Az átkapcso- 
lás mix-üzem és szabadhűtés között csúszó 


vegyes üzemben történik úgy, hogy a komp- 
resszorok és a szabad hűtés párhuzamosan 
működik, A kompresszorok az átmeneti idő- 
szakban csak a szabadhűtéses üzem kiegé- 
szítéseként aktívak. Ezzel az elvvel az ener- 
giafelhasználás tovább csökken, rendkívül jó 


hatásfokértékek és alacsony üzemeltetési költ- 
ségek érhetők el. 


flégtechnika7 

beépített Microchannel hócserélők méretezé- 
Se és pontos elhelyezése CFD analízis eredmé- 
nyeképpen valósult meg, Így sikerült a turbu- 
lenciát okozó elemek optimalizálásával nagyon 
kedvező légáramlást elérni. A ventilátorok- 

ra speciális légvezető elem rendelhető, ame- 
lyek a nyomásveszteség redukálásával további 
203-os légoldali fogyasztáscsökkenést ered- 
ményeznek, 


választéka; 

A CyberCool 2 sorozat kifejezetten az adatköz- 
pontiinfrastruktúrához lett fejlesztve. Az üzem- 
biztonsággal kapcsolatos magas követelmény 
miatt a két hűtőkör szimmetrikus felépítésű, 
azonos kompresszorokkal és elektromos kap- 
csolási elemekkel, Ezzel a karbantartási és al- 
katrész tartalékolási költségek csökkenthetők. 


A sorozat kompresszorai 590 KWiig scroll, 
1.600 kW-igcsavarkompresszorok fix vagy vál- 
toztatható fordulatszámmal, 

Lehetőség van kettós villamos betáplálásra. 

Szintén nagy előny datacenter esetében 
a kompresszor azonnali újraindulása áramki- 
maradás után. Ez csavarkompresszor esetében 
is ateljes teljesítmény 90 mp-en belüli elérését 
eredményezi, 

A felnyitható ven- 
tilátorok a hőcseré- 
lök működés közben 
történő — légáram- 
mal egyirányú — 
tisztítását teszik le- 
hetővé, a működés 
leállása nélkül! 


KERESKEDELMI KFT 


Minden együtt, hogy győztes irányba vigye vállalkozását 
Teljes körű ICT megoldások 


Ha szeretne egy biztos pontot az üzlet változó világában, akkor válassza 
az Invitel minőségi szolgáltatásait, amelyek minden informatikai igényére 
professzionális, megbízható megoldást kínálnak. 

Haladjunk együtt a siker felé és juttassuk célba vállalatát! 

A minőségi informatika Önnek is jár! 


